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ПРАДМОВА 


“Кніжны летапіс" - штомесячны дзяржаўны (нацыянальны) бібліяграфічны пака- 
зальнік, прызначаны для інфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якія 
выходзяць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюц- 
ца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў і паступаюць у Нацыянальную кніжную палату 
Беларусі ў якасці абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад З верасня 2008 г. Хе 1284 "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязко- 
вым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў 
Урада Рэспублікі Беларусь". 

Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму за- 
хоўванню ў Архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі. 

Пачатак выдання "Летапісу друку Беларусі" і "Кніжнага летапісу" - 1924 год. Па 2006 год ук- 
лючна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб'яднанага 
выпуску "Летапісу друку Беларусі". З 2007 года з'яўляецца самастойным выданнем. 

Штомесячныя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным 
бібліяграфічным выданні "Кнігі Беларусі". 

Адбор выданняў для "Кніжнага летапісу" ажыццяўляецца ў адпаведнасці з інструкцыяй 
“Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія 
паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у 
бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе. Бібліяграфічныя запісы на такія выданні 
пазначаны знакам астэрыск (“). 

Бібліяграфічныя запісы складаюцца ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі 
“ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Обіцие требования и 
правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Обіцие требова- 
ния и правила составления" і "Российскими правилами каталогизации" (Масква, 2004). 

У бібліяграфічных запісах прымяняюцца скарачэнні слоў і словазлучэнняў у адпа- 
веднасці са “Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай 
кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэс- 
публікі Беларусь “СТБ 7.12-2001. Бібліяграфічны запіс. “Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на бе- 
ларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93. 
Библиографическая запись. Сокраіцение слов на русском языке. Обіцие требования и правила" 
і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокраіцение слов и сло- 
восочетаний на иностранных европейских языках". 

Мова бібліяграфічных запісаў, як правіла, адпавядае мове выхадных звестак выдання, 
калі ў ім выкарыстана кірылічная ці лацінская графіка. Бібліяграфічныя запісы на замежных 
мовах суправаджаюцца перакладам асноўных бібліяграфічных звестак (загаловак, назва) на 
беларускую мову. Выданні на ідыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апісваюцца ў 
перакладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласці заўваг мовы выдання. 

Бібліяграфічныя запісы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бібліяграфічных запісаў 
у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 
2006). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапісу". 

Пры размяшчэнні: бібліяграфічных запісаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных па- 
казальніках традыцыйна вытрымліваецца алфавітны прынцып размяшчэння па "радах": на 
беларускай, рускай і замежных мовах, 

Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года. 

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць: 

з. парадкавы нумар запісу; 

з. загаловак бібліяграфічнага запісу; 

а бібліяграфічнае апісанне; 

з. нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў Кніжнай палаце 
(складаецца з апошніх лічбаў года 1 інвентарнага нумара, напрыклад: [08-100]); 
індэксы Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. 


[з] 


Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі: 
імянным; 

прадметным; 

загалоўкаў; 

геаграфічным; 

серый; 

моў (акрамя беларускай 1 рускай), на якіх надрукаваны кнігі; 

памылковых І5ВМ 

нумароў бібліяграфічных запісаў на кнігі, што паступілі ў Нацыянальную кніжную 
палату Беларусі са спазненнем. 

“Імянны паказальнік" уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, 
аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі 
ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія 
адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з 
аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб'ядноўваюцца ў адной рубрыцы. 

"Прадметны паказальнік" раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку 
прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюст- 
роўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў 
мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў. 

“Паказальнік загалоўкаў" з'яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выклю- 
чэннем выданняў, што апісаны, пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы. 

"Геаграфічны паказальнік" змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб'ектаў, палітыка-адмі- 
ністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб'ектаў, якія 
ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове 
рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку. 

“Паказальнік серый" уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў 
на выданні, якія выйшлі ў серыі. 

“Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі" складаецца з 
алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. 

"Паказальнік памылковых І5ВМ" - нумарацыйны пералік памылковых І5ВМ. Памылкай 
лічыцца: 

--- парушэнне структуры нумара; 
- ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні; 
--. прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу. 

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "оши- 
бочный" у круглых дужках. 

"Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на кнігі, якія паступілі ў Нацыянальную 
кніжную палату Беларусі са спазненнем" -- пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на вы- 
данні, што паступілі ў Кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады 
1 больш. 

Кожны нумар "Кніжнага летапісу" суправаджаецца "Спісам замежных кніг, выдадзеных 
з удзелам беларускіх выдаўцоў" у выглядзе алфавітнага пераліку бібліяграфічных запісаў на 
замежныя кнігі, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць І5ВМ 
беларускіх выдаўцоў. "Спіс" суправаджаецца дапаможнымі паказальнікамі: імянным, 
памылковых І5ВМ. 

Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму 
стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические 
указатели. Обіцие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц на- 
цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый. 
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Нацыянальная бібліяграфія Беларусі ў Інтэрнеце: 
Вр:/пабосК.оге.Бу 


РЕЕРАСЕ 


Тае "'Сёгопісіе оЁ Воск5" - бе попу біаіе (Мабопа]) ВіЫіоггарву «езіепед бог іпбог- 
пае оба Кіпаз оў ргіпіед (ехі5 едійоп5 іп а боосК Ёогп уўрісё аге робІізред іп іе іетгібогу оЁ Фе 
КерцЫІіс оЁ Ве]агі5 аз уе аз оГ бе еёійоп5 у/ріс8 аге раЫізред абгоад Бу гедце5і оЁ роте роб- 
Іізрег5 апа го іпю бе Майопа! Воск Срапбег аз а сотрцпізогу Ёее сору іп ассог4апсе ўлі фе 
Кезоіцўоп оЁ Фе Соцасі! оЁ Міпізіеі5 оЁ бе КВерцЫІіс оЁ Веіагі5 оп Зеріетбег 3, 2008 Мо. 1284 "Оп 
Арртоуа! о КеешШайоп5 оп Гега! Рерозіі Сору оў Роситепі5 апа б'е СапсеПайоп оў опе Ке50- 
оп оў боуегатепі оЁ Фе КерибІіс оЁ Ве!агі5". 

АЙег герізітайоп апа ргосез5іпе Фе сотрцізогу Ёгее соріез оЁ ебійоп5 аге іо Бе Черозііей 
регрейаПу аі пе Рге55 Агсріуа! Рерозіюогу бог бе Майопа! Воск Сратбег оЁ Ве]агіі5. 

Те Бегіппіпе оЁ бе "Сргопісіе оЁ пе Ргез5 оГ Веіапі5" апа "Сігопісіе о Воск5" рубІісайоп - 
1924. Бог 2006 іпсІчвіуе бе "Сргопісіе оЁ Воск" іІогебег уі ойег ўурез оЁ сргопісіез Іей іп 
зспісіше оЁ Фе "Сргопісіе оГ пе Рге55 оЁ Ве!агі5". Егопа 2007 і5 іп4ерепёепі едібоп. 

Те попіу і550е5 оЁ Фе "Сргопісіе оЁ Воск" аге ситшШаіед еуегу уеаг іп а 5іпеіе БіБІіо- 
ггарріс едібоп "Воск оЁ Ве]агі". 

5е]есўоп ог едійоп5 Ёог бе "Сргопісіе о Воск" і5 сагіеё ойі іп ассогаапсе ўі бе те- 
бочіс 4ігесйоп5 апа іпзасйоп5 оп з5еіесбоп (Міп5К : МКР оЁ ВеІагі5, 2006). Тре еёібопс у/рісВ 
уепі о Фе Мабопа! Воск Сратбег уўійр Фе]ау оЁ іўго ог тоге уеаг5 аге ассоцпіед іп а сштепі уеаг 
оп вепега! ггоцпа5. Тре БіЫіоггарПіс гесога5 оп цер евіЧоп аге тагкед уі ав(егізК (“). 

Те БЫІіоггарріс гесога5 аге сопрозед ассогіпе іо фе Іпіегеоуегатепіа! 5іапвагаз "СО5Т 
7.1-2003. ВіЫіоггарііе Кесогё. ВіЫіоггарріс Резсгірбоп. Сепега! Кедцігетепіз апа Кше5 оЁ 
Сотрозідоп", "СО5Т 7.80-2000. ВіЫіогегарріе Кесог. Неадіпе. бепега! Кедпігетепіз апа 
Кше5 о СотрозіЧоп", апё угіб ре "Ец55іап Еше5 оЁ СаіаіІогіпе" (Мозсоўу, 2004). 

Іо е бібііоггарПіс гесогё5 бе аббгеуіаіе уўогё5 апад ууога сотбіпайопз аге ц5ед ассогіпе 
Юю бе "Гізё о Аббгеуіаіеё УУога5 апё Уогі-Сотбіпайоп5 іп ВіЫіоггарріс Кесогаз оЁ бе Ма- 
попа! Воск Срапбег оЁ Ве]агіи5" апа уі бе гедпігетепіз о? бе боуегатепі біапдагё оЁ фе 
КераЫіс ог Веіапі5 "5ТВ 7.12-2001. Вібіоегарбіс Кесога. Аббгеуіайоп оЁ Уогёі5 апа УУога- 
Сотбіпайоп5 іп Фе Вуеіогцззіап Гапгпаге. Сепега! Кедцігетепіз апа Ешез", фе Іпіегвоуега- 
пепіа! 5іапаага “"СО5Т 7.12-93. ВіБІіоеггарбіе Кесогі. АбЫгеуіайоп оЁ Уогё5 іп Фе Ку55іап 
І апецарге. Сепега! Кедцігетепі5 апі Ешез", бе 5іапдагё "СОбТ 7.11-2004 (І5О 832:1994). Віб- 
Поггарріс Кесогі. АбЫгеуіабоп оў Уогё5 апа Уогі-Сотбіпайоп5 іп Еогеіга Есгореап Гап- 
епаре". 

Тае Іапецаее оЁ БіЫіоггарріе гесогі5 согг'езропаз аз а гШе Юю бе Іапецаее оЁ е едійоп іт- 
ргіпі5 і СугШе ог Гайп егарПіс і5 и5ед іп іё. Тре БЫіоггарВіс гесогё5 іп богеіеп Іапецаее5 аге 
ассотрапіей ўлі ігапзІабоп іпіо б'е Вуе!огіз5іап Іапецаее оў е базіс БіЫІіоггарріе дага (реад- 
іпе оРа гесога, папе). Тре едійоп5 іа УіфаізА ог фозе пШі2іпе Агабіс срагасіеі5 еіс. аге «е- 
зсгібед іп ігапзІабоп іпю бе Вуеіогіз5іап Гапецаре усі іпаісаўоп оЁ бе Іапецаее оЁ пе іехі іп 
е бе оГ сопітепі5. 

Тае БЫіоггарВіс гесога5 аге ггопред ассоі4іпе іо бе зсрете "РІіасетепі о ВіЫіоегарвіс 
Кесога5 іп бе "СЬгопісіе о Фе Ргез5 оЁ Ве]агі5з" оп бе Вазіз о? бе Юпіуегва! Ресітаі! 
СІазвійсайоп" (Міазк, 2006). Тре зсрете і5 рибіізред аб бе епё оЁ бе Ёізё із5пе оЁ бе 
“Сігопісіе оЁ Воок". 

Аі ріІасіпе БібіоегарПіс гесогі5 іпзіЧе зесфоп5 апа іп ацхШагу БіЫіоггарву бе аірвабейс 
ргіпсірІе оЁ рІасетепі "бу гоў": іп Фе Вуеіогіззіап, Ки5віап апё богеігп Іапецагез, і5 таіп- 
1зіпед іга4іцопаПу. 

Те питегайоп об ЫіЬіоггарВіс гесог5 іа Фе "СЬгопісіе о? Воск" і5 50[іё дугіпе а уеаг. 


Тре БіЫіоегарПіс гесогі5 бог Боск5 апа Бгосршгез іпсІцае: 

в. паупбег оЁбібІіоггарПіс гесога; 

9. реадіпе оГЫіЫіоегарПіс гесогё; 

в. БібііоегарПіс 4е5сгірйоп; 

9. пипбег оЁ гоуегатепі гегізігайоп ипдег уіср бе едійоп і5 гегізіегей аб бе Воск 
Срапбег (соп5ізі5 о Іазі (іеіі5 оГа уеаг апа 5іосК питбег, бог ехапріе: [08-100]); 

9. іпвісез оЁ е Опіуегза! Ресіта! СІавзійсайоп. 

Еасё із55пе оЁ е "Сігопісіе оГ Воск" і5 Ёштізред уга ацхШагу іпісез: 

папе іпаех; 

зпбўесі іпаех; 

реадіпе іпаех; 

сеоггарріс іпаех; 

зегіез іпаех; 

іпдех оЁ е Іапецарез (ехсері Ве]агізіап апа Куз51ап) іа уўВісі бе Боок аге руЫізред; 

іпаех оЁ гігопедоц І5ВМ; 

поптегіга! іааех оў бібіогтарПіс гесогі5 бог Фе бБоск5 епіегед бе Майопа! Воск Срапбег 

оЁВеІагі5 беіпе Іаіе бо уеаг5 ог тоге. 

"Мапте Іпех" іпудіуез пате5 оЁ ацірог5, сотріег5, еёііо15, ігапзІаіог5, адрог5 оЁ Вапаііпе, 
ргебасе5 ап розНасез, раіпіег5, соттепіаіюог5 апа оег рег5оп5 рагіісіраіед іп сгеадоп оЁ 015, 
апі питбеі5 оЁ соітезропіпе біІЫіоггарріе гесогё. Тре ацрог5 Вауіпе зітПаг зигпатез ап іпі- 
да!5 аге сопабіпед іп опе гобгіс. Тре пипбегэ геіаіеё ію папте5 оЁ е регзопз іпсІчаеё іп Ве БЬІіо- 
ггарру Бу ігашуге оба регзоппё], аге іо бе (аКеп іп гоцад Бгаскеі5. 

“Забўесё ІаЧех" геуеа!5 бе евіцоп сопіепі5. Іі соп5ізі5 оЁ аі(рвабейе 1і5і оў 50б]есі гобгіс5 апё 
попабег5 оЁ соггезропаіпе бібііоггарВіс гесогі5. 5уср іпдех Чое5 поі геЙесі е сопіепі5 оЁ еі- 
поп5 іп тапу (петез, іех(босК5 бог зсрооІ5 оЁ еепега! едцсайоп, уогк5 оГ Іегашге, еёійоп5 іп 
богеіеп Іапецаее5 апа обег едійоп5. 

“Неааіпе Іпвех" іпудІуез е аіррабейс [і5Ё о реадіпе5 оЁ едібоп5 (ехсері бе едійоп5 е- 
зсгібед ипаег (е реадіпе). 

“Сеоггарріс ІаЧех" іпудіуее бе патез оЁ ррузісаееоггарріс обўесі5, ро!ійса]- 
адтіпізігануе апа афдтіпізігайуе апа іеггіюгіа! агеаз апа обег геоггарріса! обіесі5, ў/пісЁ аге 
птепіопед іл біБіоггарбіе гесогі5. Тре бетайсе 506-гібгіс5 аге огтШаіеа оп бе Ба5і5 оЁ іе го- 
Бгіс5 оГ е Опіуег5а! Ресіта! СІаззійсайоп. АЙ гобгісз аге гіуеп іп аіррабейсе огаег. 

"бегіез Іпаех " іпудІуе5 бе папе оў 5егіе5 апа питбег5 оЁ бібІіоегарПіс гесогі5 бог пе еі- 
Попз із5цед іп а 5егіе5. 

“Іпаех оЁ бе Іапецарез (ехсері Ве!агізіап апё Еуз51ап) іп уўВіср бе Воск аге РиЫізред" 
соп5і5і5 оРаІрвабейсе зё оЁ Іаприаге патез ап пипабег5 о? соггезропвіпе біЫіоггарріс гесогё5. 

"Іочех оГ Еітопеоц5 І5ВМ" - бе питегіса! [і5ё оЁ еггопеоц5 І5ВМ. Тре боПоуіпе і5 сопзі- 
егед аз еггопеоі5: 

-. Бгеаср оГа пипбег зітісіше; 
-- рпогц5е оРа пшпбег іп апойпег едііоп; 
--. Беіопеіпе оРа питбег (о апойпег робІізрег. 

Іо БіБіоггарріе гесогё5 впср пуипбег5 аге іпдісаіеа Бу бе угогё "еггопеоц". 

“"Міотегіга! Іпчех оЁ ВіБіоггарріс Кесогё5 бог бе Воск Епіегеа е Майопа! Воск Срапбег 
оЁ Веіапіз Тую Уеагз ог Моге Іаіе" - іе [іё оЁ пипбег5 оЁ БіІЫіоггарріс гесога5 бог сог- 
гезропіпе ебійоп5. 

Тіе зсішге апа Че5іеа оЁ бе "Сігопісіе оЁ Воск" тееі5 а гедпігетепі5 оЁ Фе Іпіегео- 
уегатепіа! біапдагі "СО5Т 7.61-96. Едіцоп5. Соуегатепіа! (Майопаі) ВіЫІіоггарру. бепега! 
Кедцігетепі5", аз уе аз бе іпіеглайопа! гесоттеп4айоп5 іп бе беі4 оЁ е пабопа! Біоета- 
рру зошсе5 іаКіпе іпіо ассоцпі ре Пізіогіса! ігабіцоп5 апа зресійс Ёгашге5 оЁ Ве]агіі5. 


б. б 80:00 9-0 ОЮ 


Майопа! ВіМісегарву оЁ Веіагі5 іп І(егпеі: 
Вр:/пабосК.оге.Бу 


0 АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. 
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ 


00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 
001 Навука ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы 


9026. Берков, В. Ф. Методология науки. Обіцие вопросы : учебное пособие для слуша- 
телей системы повышения квалификации и переподготовки кадров образования и науки / В. 
Ф. Берков. -- Минск: РИВШ, 2009. -- 395 с.; 21 см. -- Библиография: с. 384 (24 назв.), 
библиография в конце тем, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- Ука- 
затели именной, предметный: с. 385-395. -- 300 экз. -- ІЗВМ 978-985-500-273-5. -- 
[09-11481] 

УДК 001.8(075.9) 

9027. План реализации Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы : (утверждено постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. Хе 2069). --- 3-е изд., переработанное и дополненное. 
-- Минск: Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения на- 
учно-технической сферы, 2009. - 376 с. ; 30 см. -- В надзаголовке: Государственный коми- 
тет по науке и технологиям Республики Беларусь. -- 115 экз. -- [09-10030] 

УДК 001.895(476)"2007/2010"(083.97) 

9028. Планы-графики реализации проектов Государственной программы иннова- 
ционного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы : (утверждено постановлени- 
ем Совета Министров Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. Хе 2069). -- 3-е изд., перера- 
ботанное и дополненное. --- Минск : Белорусский институт системного анализа и информа- 
ционного обеспечения научно-технической сферы, 2009. --- 222 с. ; 30 см. -- В надзаголовке: 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. -- 115 экз. -- 
[09-10029] 

УДК 001.895(476)"2007/2010"(083.97) 


004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных 


9029. Аленский, Н. А. Визуальное обьектно-ориентированное программирование в 
примерах : пособие для студентов механико-математического факультета / Н. А. Аленский. 
-- Минск: БГУ, 2009. -- 111, [1] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 110 (7 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-485-991-0. -- [09-10379] 

УДК 004.42.045(075.8) 

9030. Астапенко, Г. Ф. Аппаратно-программные методы и средства заіциты информа- 
ций: пособие для студентов специальностей 1-31 04 02 "Радиофизика", 1-31 04 03 "Физиче- 
ская электроника" / Г. Ф. Астапенко. -- Минск: БГУ, 2009. -- 182, [1] с.: ил.; 20 см. -- 
Библиография: с. 180. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-485-939-2. --- [09-10335] 

УДК 004.056.5(075.8) 

9031. Бацалева, Т. Н. Компьютерные сети и Интернет-ресурсы (для незрячих пользова- 
телей) : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бацалева, Т. Г. Сергиенко, В. В. Шпилевская ; 
Министерство труда и социальной зашиты Республики Беларусь, Государственное учрежде- 
ние образования "Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников Министерства труда и социальной зациты Республики Беларусь". -- Минск: 
РИПК Минтруда и соцзациты, 2009. -- 22 с. ; 30 см. -- На обложке авторы не указаны. -- 
Библиография: с. 21 (11 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6865-57-5. -- [09-11522] 

УДК [004.7:004.738.521(075)-056.262 

9032. Бацалева, Т. Н. Организация работы в системе УУіп4оу5 (для незрячих пользова- 
телей) : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бацалева, Т. Г. Сергиенко, В. В. Шпилевская ; 
Министерство труда и социальной зашиты Республики Беларусь, Государственное учрежде- 
ние образования "Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников Министерства труда и социальной заіциты Республики Беларусь". -- Минск: 


РИПК Минтруда и соцзациты, 2009. -- 35 с. ; 29 см. -- На обложке авторы не указаны. -- 
Библиография: с. 34 (10 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6865-56-8. -- [09-11523] 
УДК 004.451.9Уіпасў(075)-056.262 
9033. Бацалева, Т. Н. Технология обработки табличной информации средствами 
Місгозой Ехсе! (для незрячих пользователей) : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бацале- 
ва, Т. Г. Сергиенко, В. В. Шпилевская ; Министерство труда и социальной заіциты Респуб- 
лики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский институт по- 
вышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной 
зашиты Республики Беларусь". -- Минск: РИПК Минтруда и соцзаіциты, 2009. - 23 с.; 29 
см. -- На обложке авторы не указаны. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6865-59-9. --- [09-11525] 
УДК 004.422.636.7(075)-056.262 
9034. Бацалева, Т. Н. Технология обработки текстовой и табличной информации сред- 
ствами Місгозой “Уогё (для незрячих пользователей) : учебно-методическое пособие / Т. Н. 
Бацалева, Т. Г. Сергиенко, В. В. Шпилевекая ; Министерство труда и социальной заіциты 
Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский инсти- 
тут повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социаль- 
ной зашиты Республики Беларусь". --- Минск: РИПК Минтруда и соцзаіциты, 2009. - 32 с.; 
29 см. -- На обложке авторы не указаны. -- Библиография: с. 30 (5 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6865-58-2. - [09-11524] 
УДК 004.912(075)-056.262 
9035. Богданова, Н. Ф. Основы УУеб-дизайна : учебно-методическое пособие : [для сту- 
дентов и аспирантов] / Н. Ф. Богданова ; Государственное учреждение образования "Инсти- 
тут подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси", Кафедра информа- 
тики и вычислительной техникий. -- Минск: Институт подготовки научных кадров НАН Бе- 
ларуси, 2009. --- 91 с., включая обложку : ил. ; 21 ем. -- Библиография: с. 91 (17 назв.). -- 
150 экз. -- І5ВІ 978-985-6820-21-5. --- [09-10819] 
УДК 004.738.52(075.8) 
9036. Буза, М. К. Системы параллельного действия : пособие для студентов специаль- 
ностей 1-31 03 03 "Прикладная математика (по направлениям)", 1-31 03 04 "Информатика" / 
М. К. Буза. -- Минск: БГУ, 2009. -- 414, [1] е.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 410- 
412. -- 100 экз. -- І5ВК 978-985-485-886-9 (в пер.). -- [09-11571] 
УДК 004.272(075.8) 
9037. Бураченок, А. Л. Базы данных, знаний и экспертные системы : учебно- 
методический комплекс для студентов специальности 1-40 01 01 "Программное обеспечение 
информационных технологий" : в 2 ч. / А. Л. Бураченок, И. Б. Бураченок ; Министерство о0б- 
разования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новополоцк : 
ПГУ, 2009- .--20см. 
Ч. 1: Инженерия знаний. -- 2009. -- 286, [1] е. : ил. -- Библиография: с. 285 (15 назв.). 
-- 80 экз. -- І5ВМ 978-985-418-866-9. -- І5ВМ 975-985-418-864-5 (ошибоч.). -- І5ВМ 975- 
985-418-866-9 (ошибоч.). -- [09-10511] 
УДК [004.6::004.82::004.8911(075.8) 
9038. Ч. 2: Теория и практика разработки экспертных систем : в 2 кн., кн. 1. -- 2009. - 
193, [2] е.: ил. -- Библиография: с. 195 (10 назв.). -- 80 экз. -- І5ВМ 978:985-418-879-9. -- 
І5ВА 975-985-418-864-5 (ошибоч.). -- І5ВМ 975-985-418-879-9 (ошибоч.). -- [09-10507] 
УДК [004.6::004.82::004.8911(075.8) 
9039. Жук, А. А. Практикум программирования на языке Си : [пособие для курсантов и 
слушателей] / А. А. Жук, А. В. Васильков, Л. В. Куренева ; Вооруженные Силы Республики 
Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2009. - 271 с.: ил., 
схемы ; 21 см. -- На переплете авторы не указаны. -- Перед выпускными данными: изд. 2-е, 
стереотипное. --- Библиография: с. 267 (14 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6661-58-0 (в 
пер.). -- [09-11031] 
УДК 004.43(076.58/.59) 
9040. Информатика : учебно-методический комплекс для студентов заочной формы 
обучения специальностей 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", 1-70 04 02 
"Теплоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", 1-70 04 03 "Водоснабжение, 
водоотведение и охрана водных ресурсов" / Министерство образования Республики Бела- 
русь, Полоцкий государственный университет ; составители: А. В. Василевский, В. В. Гри- 
нев, А. А. Хотько. -- 2-е изд. -- Новополоцк : ПГУ, 2009. - 187 с.: ил.; 20 см. -- Библио- 
графия: с. 187 (21 назв.). -- 45 экз. -- І5ВМ 978-985-418-910-9. -- [09-10738] 
УДК 004(075.4) 
9041. Основы информатики и вычислительной техники : учебно-методический ком- 
плекс для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
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1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий 
государственный университет ; составление и обіцая редакция С. Е. Рясовой. -- 2-е изд. -- 
Новополоцк: ПГУ, 2009. - 337, [2] с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 339 (11 назв.). -- 150 
экз. -- І5ВМ 978-985-418-909-3. -- [09-10699] 
УДК 004(075.8) 

9042. Спиридонов, А. В. Информатика и компьютерная графика : учебно-методический 
комплекс для студентов специальности 1-36 07 01 "Машины и аппараты химических пройз- 
водств и предприятий строительных материалов" : в 2 ч. / А. В. Спиридонов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новополоцк : 
ПГУ, 2009. -- 20 см. -- 40 экз. -- І5ВКМ 978-985-418-876-8. 

Ч. 1. -- 266, [1] е.: ил. -- Библиография: с. 267 (8 назв.). -- І5ВМ 978-985-418-877-5. -- 
[09-10510] 


УДК 004.92(075.8) 
9043. Ч. 2. - 158, [1] е.: ил. -- Библиография: с. 159 (8 назв.). -- І5ВХ 978-985-418-878-2. 
--. [09-10508] 
УДК 004.92(076.58) 
9044. Таранчук, В. Б. Графический сервис вычислительного эксперимента : учебно- 
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, которые обучаются по 
специальности 1-31 03 03 - Прикладная математика / В. Б. Таранчук. -- Минск: БГУ, 2009. 
--121, [3] с.: ил. ; 29 см. -- Библиография: с. 124 (9 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518- 
122-5. -- [09-11520] 
УДК 004.92:519.674(076.58) 
9045. Технологиий информатизации и управления : сборник научных статей / Государ- 
ственное учреждение образования "Институт технологий информатизациий и управления" 
Белорусского государственного университета ; [редколлегия: П. А. Мандрик (отв. редактор) 
и др.]. -- Минск: БГУ, 2009. -- 367 е.: ил.; 29 см. -- Библиография в конце научных ста- 
тей. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-518-216-1. -- [09-11506] 
УДК 004(082) 
9046. Учимся цифровой фотографии : 100 самых важных правил / [автор-составитель 
Вера Надеждина]. -- Минск: Харвест, 2009. -- 127 е.: ил.; 25 ем. -- 3000 экз. -- ІВА 978- 
985-16-6206-3 (в пер.). -- [09-10456] 
УДК 004.9324771.3-:778.6 
9047. Ярмолик, С. В. Маршевые тесты для самотестирования ОЗУ : монография / С. В. 
Ярмолик, А. П. Занкович, А. А. Иванюк ; под обіцей редакцией В. Н. Ярмолика. -- Минск: 
Издательский центр БГУ, 2009. - 268, [1] е. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 246-267 (268 
назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-476-707-9. -- [09-10337] 
УДК 004.33.054 


Гл. таксама Хе 9550 


005 Кіраванне. Менеджмент 


9048. Беляцкая, Т. Н. Управление качеством : пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюіцихся по специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / Т. Н. Беляцкая. -- 
Минск : БГЭУ, 2009. -- 282, [1] с.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 282-283 (16 
назв.). -- 140 экз. -- І5ВМ 978-985-484-611-8. -- [09-10080] 

УДК 005.6(075.8) 

9049. Глушаков, В. Е. Психология корпоративного управления / В. Е. Глушаков. -- 
Минск: Издательский центр БГУ, 2009. -- 175 с.: ил.; 20 см. -- Бияблиография в конце глав. 
-- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-476-716-1. -- [09-11472] 

УДК 005.32 

9050. Глушаков, В. Е. Управление изменениями : пособие для студентов высцих учеб- 
ных заведений по специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" / В. Е. Глушаков. 
-- Минск: Издательский центр БГУ, 2009. -- 190 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 
187-188 (20 назв.), библиография в конце глав. -- Глоссарий: с. 179-186. -- 1000 экз. -- 
І5ВА 978-985-476-718-5. -- [09-11477] 

УДК [005.941:005.7](075.8) 

9051. Журавлев, В. А. Креативный менеджмент и инноваций / В. А. Журавлев. -- 
Минск: Право и экономика, 2009. -- 109, [1] с. ; 20 см. -- (Серия "Высшая школа бизнеса"). 
-- Библиография: с. 103-106 (48 назв.). -- 150 экз. -- І5В 978-985-442-695-2. - [09-10253] 

УДК 005.591.6 
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9052. Исаева, Е. С. Психология управления человеческими ресурсами : курс лекций / Е. 
С. Исаева ; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государст- 
венный экологический университет им. А. Д. Сахарова. -- Минск: МГЭУ, 2009. - 63, [2] е.: 
схемы ; 21 см. -- 37 экз. -- ІВА 978-985-6931-05-8. -- [09-11018] 
УДК 005.32(075.8) 
9053. Климович, Л. К. Менеджмент в сфере услуг : куре лекций для студентов специ- 
альностей 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятий" / 
Л. К. Климович ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потреби- 
тельской кооперации. -- Гомель : БТЭУПК, 2009. -- 167 с.: ил., схемы; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 157-164. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-461-688-9. -- [09-10794] 
УДК 005:338.46(075.8) 
9054. Креймс, Д. Думай как Друкер : проверенные стратегии управления на все времена 
/ Джеффри Крейме ; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. -- Минск : Попурри, 2009. -- 
382, [І] с.; 18 ем. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Библиография: с. 376- 
382. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-0815-6 (в пер.). -- [09-11116] 
УДК 005.1 
9055. Ламоткин, С. А. Квалиметрия и управление качеством продукциий : учебное посо- 
бие для студентов высцих учебных заведений по специальностям "Физико-химические ме- 
тоды и приборы контроля качества продукции", "Биотехнология" / С. А. Ламоткин, Г. М. 
Власова ; Белорусский государственный технологический университет. -- Минск : БГТУ, 
2009. --- 379 с.: ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 374-376 (49 назв.). -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-434-880-3 (в пер.). -- [09-11569] 
УДК 005.6(075.8) 
9056. Теоретические основы товароведения : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" / [В. Е. Сыцко и 
др.] ; под обіцей редакцией В. Е. Сыцко. -- Минск: Вышэйшая школа, 2009. -- 207, [1] с.: 
ил. ; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Марцинкевич Т. Ф., 
Прокофьева И. Н., Садовский В. В., Целикова Л. В. -- Библиография: с. 206 (14 назв.). -- 
1500 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1732-3. - [09-10299] 
УДК 005.936.43(075.8) 
9057. Ясников, Г. Е. Управление персоналом : практикум : [для студентов] / Г. Е. Ясни- 
ков, А. Г. Островский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский госу- 
дарственный экономический университет. --- Минск : БГЭУ, 2009. - 174, [1] с. ; 20 см. -- 
Библиография: с. 174-175. -- 130 экз. -- І5ВМ 978-985-484-634-7. - [09-10085] 
УДК 005.95(076.58) 


Гл. таксама Ме 9191 


006 Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагаў і часу. Стандарты. 
Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы. Рэкамендацыі 


9058. Новиков, А. К. Метрология, стандартизация, управление качеством и сертифика- 
ция: учебно-методическое пособие для студентов технических специальностей / А. К. Нови- 
ков, М. И. Пастухов, О. И. Якубович ; Министерство образования Республики Беларусь, Бе- 
лорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Техническая физика и теоре- 
тическая механика". -- Гомель : БГУТ, 2009. -- 105, [1] е.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 
89--106 (302 назв.). -- 300 экз. -- І5ВХ 978-985-468-554-0. - [09-11007] 

УДК 006(075.8) 

9059. Республиканское унитарное предприятие "Брестский центр стандартизации, 
метрологии и сертификаций" : 70 лет. -- [Брест : б. и.], 2009. -- 26, [1] е., включая облож- 
ку: ил.; 31 см. -- 220 экз. -- [09-11526] 

УДК 006:061.1(476.7-25) 


008 Цывілізацыя. Культура. Прагрэс 


9060. Теория и история культуры : учебно-методический комплеке для студентов ис- 
торического факультета специальности: 1-23 01 12 - Музейное дело и охрана историко- 
культурного наследия. Направления специальности: 1-23 01 12 - Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм); 1-23 01 03 - Музейное дело 
и охрана историко-культурного наследия (музееведение) / Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра 
всеобіцей истории и мировой культуры ; [автор-составитель: Т. В. Котович]. -- Витебск : 
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ВГУ, 2009. --- 266 с. ; 21 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Бияблиография в конце 
семинарских занятий. -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-517-021-2. --- [09-10875] 
УДК 008-027.21(075.8) 
9061. Христина, Л. Ф. Культурология : учебно-методическое пособие : [для студентов 
заочной формы обучения] / Л. Ф. Христина ; БИП - Институт правоведения. -- Минск: 
БИП-С Плюс, 2009. -- 75 е. ; 20 ем. -- Библиография: с. 74. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-523- 
050-3. -- [09-10953] 
УДК 008-027.21(075.4) 


01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі 


9062. "''Беларусь", выдавецтва (Мінск). Анатаваны тэматычны план выпуску 
літаратуры на 2010 год / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскае 
унітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Беларусь". -- Мінск : Беларусь, 2009. - 15, [1] е.; 
20 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Загаловак вокладкі: План выпуску літаратуры, 
2010. -- 900 экз. -- [09-10298] 

УДК 017.42(476-25)"2010" 

9063. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Бела- 


русі. -- Мінск: НБ Беларусі, 1995- .--21 см. - І55М 1726-5800. 
Вып. 11 / (складальнікі: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (гал. 
рэд.) і інш.]. -- 2009. -- 319 с.: іл. -- Частка тэксту на польскай і рускай мовах. -- 


Бібліяграфія ў канцы навуковых прац, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 
120 экз. -- [09-10695] 
УДК [015:025.2](476)(082) 
9064. Лепешаў Іван Якаўлевіч: навукова-педагагічная дзейнасць у галіне белару- 
скага мовазнаўства : (да 85-годдзя з дня нараджэння) : біябібліяграфічны агляд / 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт ім. Янкі Ку- 
палы ; [складальнікі: Т. І. Тамашэвіч, М. А. Якалцэвіч]. -- Гродна: ГрДУ, 2009. -- 83 с.; 20 
см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-515-192-1. -- [09-10874] 
УДК 012Лепешаў 0 16:[811.161.37929Лепешаў] 


9065. "Аверсэв", издательство (Минск). Издательство "Аверсэв" : каталог учебно- 
методических изданий, 2009-2010 учебный год. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 151 с.: ил.; 26 
см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- Часть текста на белорусском языке. -- 
[09-10070] 

УДК 017.42(476-25)"2009/2010":371.671 

9066. Библиографический указатель научных трудов доктора географических наук 
Г. Й. Сачка: к 70-летию со дня рождения / Национальная академия наук Беларуси, Госу- 
дарственное научное учреждение "Институт природопользования" ; [составители и авторы 
вступительной статьй: В. Ф. Логинов и др.]. -- Минск: [б. и.], 2009. -- 40, [1] с., включая 
обложку : ил., портр. ; 21 см. -- (Ученые Республики Беларусь). -- Составители и авторы 
вступительной статьи также: Горбачева Е. Г., Камышенко Г. А., Хомич Е. Г. -- 100 экз. -- 
[09-10594] 

УДК 016:91(476)7929Сачок 

9067. Каталог, 2010 : 1-е полугодие : издания органов научно-технической информации 
/ Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Республиканское унитарное 
предприятие почтовой связи "Белпочта". --- Минск: [б. и.], 2009. - 119 с. ; 29 ем. -- Ин- 
дексный указатель: с. 101-119. -- 180 экз. -- [09-11533] 

УДК 017.4:002.6(476)"2010" 

9068. Павлович, А. А. Тематический указатель по книгам "Учение Храма" / А. А. Пав- 
лович. --- Минск: Энциклопедикс, 2008. -- 52 с.; 20 см. -- Иерархии Света, Шамбале и по- 
читаемому Учителю посвяіцается. --- Библиография: с. 52 (5 назв.). -- Указатель имен: с. 47- 
51. -- [09-10078] 

УДК 014.5 

9069. Сельскохозяйственная техника : каталог технических нормативных правовых 
актов : (по состоянию на 01.09.2009 г.) / Государственный комитет по стандартизации Рес- 
публики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие "Белорусский государственный институт стандартизаций и сертификаций" 
(БелГИСС). --- Минск: БелГИСС, 2009. -- ХІ, 137 с.; 29 см. -- 35 экз. -- [09-10459] 

УДК 016:631.3(083.744)(476)(085.2) 

9070. Стандарты Европейского комитета по стандартизации в электротехнике 
(СЕХЕГЕС) : каталог: (по состоянию на 01.08.2009) : [в 2 т.] / Государственный комитет по 


І 


стандартизациий Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республи- 
канское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и 
БтаМАЦЕА (БелГИСС). --- Минск: БелГИСС, 2009. --- 29 см. -- 20 экз. 
Т. 1.- ХХІ, 246 с. -- [09-11513] 
УДК 016:621.3(4)(083.744)"2009"(085.2) 
9071. Т. 2. -- С. ХІУ, 247-453, [1]. -- [09-11514] 
УДК 016:631.3(4)(083.744)"2009"(085.2) 
9072. Фрукты, овоіци и продукты их переработки : каталог технических нормативных 
правовых актов : (по состоянию на 01.08.2009 г.) / Государственный комитет по стандарти- 
зации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское уни- 
тарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертифика- 
ций" (БелГИСС). -- Минск: БелГИСС, 2009. - ІХ, 135 с. ; 29 см. -- 50 экз. -- [09-10460] 
УДК 016:[635.075::664.8](083.744)(476)(085.2) 


02 Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства 


9073. Зыгмантовіч, С. В. Кіраванне бібліяграфічнай дзейнасцю бібліятэкі : вучэбны да- 
паможнік для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па 
спецыяльнасці "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія" / С. В. Зыгмантовіч ; Беларускі дзяржаўны 
універсітэт культуры і мастацтваў. -- Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2009. - 122, [1] е.; 
20 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Бібліяграфія: с. 103-106. -- 100 экз. -- І5ВА 978- 
985-6798-68-2. -- [09-10759] 

УДК 025.5:[005::339.138]1(075.8) 


9074. Библиотечная мозайка : [сборник статей по актуальным проблемам деятельности 
библиотек / редактор-составитель Л. В. Нестерович]. -- Минск : Красико-Принт, 2009. -- 
175 с. ; 20 см. -- (Библиотека предлагает). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-405-534-3. -- 
[09-11486] 

УДК 027.625 

9075. "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", 
международные книговедческие чтения (5 ; 2009 ; Минск). Материалы У Международ- 
ных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного не- 
равенства", Минск, 8-9 октября 2009 г. / [научный редактор Р. С. Мотульский]. -- Минск: 
НБ Беларуси, 2009. -- 271 с.: ил., схемы; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство культуры 
Республики Беларусь, Национальная библиотека Беларуси. -- Часть текста на английском и 
белорусском языках. --- Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6879-19-0. -- [09-10696] 

УДК 027:004(082) 


Гл. таксама Хе 9063 


06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 
061 Арганізацыі і іншыя тыпы аб'яднанняў. Таварыствы. Асацыяцыі 


9076. Эстулин, Д. Секреты Бильдербергского клуба / Даниэль Эстулин ; [перевела с ис- 
панского И. В. Жук]. -- Минск: Попурри, 2009. -- 303, [1] е., [12] л. ил.; 21 см. -- Издано 
при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Примечания: с. 285-303. -- 7000 экз. -- І5ВА 978- 
985-15-0812-5 (в пер.). -- [09-10662] 

УДК 061.25 


069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі 


9077. Захоўваем і памятаем “ Храним и помним У Кееріпе апдё гетепбегіле / Беларускі 
дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ; [кіраўнік праекта, рэдактар С. І. Аза- 
ронак ; аўтар-складальнік Г. Д. Бабусенка ; тэкст: Г. Д. Бабусенка, Г. В. Скарынка ; пераклад 
тэксту на беларускую мову: Д. А. Качук, А. Л. Сямашка ; пераклад тэксту на англійскую мо- 
ву: Д. А. Шут; рэдагаванне тэксту на англійскай мове: Н. А. Яцкевіч ; мастак В. С. Лявунін; 
фатографы: І. В. Скварцова, А. С. Пуцілава]. -- Мінск: [б. в.], 2009. -- 69, [2] е.: іл., фат.; 
30 см. -- Паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. - 1000 экз. - [09-11507] 

УДК 069:94(476)'1941/1945" 


Гл. таксама Хе 10003 
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070 Газеты. Прэса. Журналістыка 


9078. Слука, А. Г. Беларуская журналістыка : у З ч. : вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці "Журналістыка" / А. Г. Слука. -- Мінск: 
БДУ, 2000-2009. --- 21 см. -- І5ВМ 985-445-270-0. 

Ч. з. -- 2009. --. 397, [2] с. -- Бібліяграфія: с. 397- 398, бібліяграфічныя спасылкі ў пад- 
радковых заўвагах. - 300 экз. -- І5ВА 978-985-518-116-4 (у пер.). - [09-11567] 

УДК 070(476)"1941/2005"(075.8) 


9079. Береснева, Е. П. В печать! : [о 70-летней истории газеты "Гродзенская праўда" / 

Е. П. Береснева, А. В. Богуш ; [редколлегия: Е. П. Береснева, А. В. Богуш, И. С. Гаврицкий]. 

-- Гродно : Гродненская типография, 2009. --- 191 с.: ил. ; 27 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6835-63-9 (в пер.). -- [09-10444] 

УДК 070(476.6)(091) 


08 Выданні змешанага зместу. Зборнікі 


9080. Белорусский государственный технологический университет (Минск). Науч- 
но-техническая конференция студентов и магистрантов (60 ; 2009). 60-я научно- 
техническая конференция студентов и магистрантов, 20-25 апреля 2009 г. : сборник научных 
работ: в 4 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государствен- 
ный технологический университет. -- Минск: БГТУ, 2009. -- 20 см. -- Заглавие обложки: 
Сборник научных работ 60-й научно-технической конференции студентов и магистрантов. 
“2 Библиография в конце докладов. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-434-901-5. 

Ч. 1 / [редколлегия: О. А. Атроіценко и др.]. -- 356 с.: ил. -- І5ВАМ 978-985-434-902-2. -- 
[09-11551] 

УДК 082 

9081. Ч. 2 / [редколлегия: Э. Т. Крутько и др.]. -- 454 с. : ил. -- Часть текста на англий- 
ском языке. -- І5ВМ 978-985-434-903-9. -- [09-11552] 

УДК 082 

9082. Ч. З / [редколлегия: С. И. Барановский и др.]. -- 361 е.: ил., схемы. -- Часть текста 
на белорусском языке. -- І5ВМ 978-985-434-904-6. - [09-11553] 

УДК 082 

9083. Ч. 4 / [редколлегия: М. И. Кулак и др.]. -- 435 с. : ил., схемы. -- Часть текста на 
белорусском языке. -- І5ВХ 978-985-434-905-3. - [09-11554] 

УДК 082 

9084. Витебский государственный технологический университет. Научно- 
техническая конференция преподавателей и студентов (42 ; 2009). Материалы докладов 
42 научно-технической конференции преподавателей и студентов университета / Министер- 
ство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический уни- 
верситет ; [редколлегия: Пятов В. В. и др.]. -- Витебск: ВГТУ, 2009. -- 394 с. : ил.; 21 ем. 
-- Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 56 экз. -- 
І5ВА 978-985-481-164-2. --- [09-10095] 

УДК 082 

9085. Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управ- 
ления : материалы ІХ Международной межвузовской научно-технической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 28-29 апреля 2009 г. -- Гомель : ГГТУ, 2009. 
444 с.: ил.; 29 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, 
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого. -- Бияблиография в 
конце докладов. -- 160 экз. -- І5ВМ 978-985-420-818-3. -- [09-11541] 

УДК 082 

9086. Полесский регион и наука ХХІ века : материалы УІ Республиканской научно- 
практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 25 июня, Мозырь / 
[редколлегия: И. Н. Кралевич (отв. ред.) и др.]. -- Мозырь : МзГПУ, 2009. -- 174 с.: ил., 
схемы ; 29 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Мозыр- 
ский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. -- Часть текста на 
белорусском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-477- 
264-6. -- [09-10047] 

УДК 082 

9087. Полоцкий государственный университет (Новополоцк). Труды молодых спе- 
циалистов Полоцкого государственного университета / Министерство образования Респуб- 


13 


лики Беларусь, Полоцкий государственный университет ; [редколлегия: Д. Н. Лазовский 
(главный редактор) и др.]. -- Новополоцк: ПГУ, 2004- .-- 29 см. -- Основан в 2004 г. 
Вып. 33 : Юридические науки: теория и история государства и права, конституционное, 
административное, международное, земельное право, гражданское и семейное право, уго- 
ловное право, криминология, криминалистика, юридическая психология. -- 2009. -- 148 с. 
-- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце трудов. -- 50 экз. -- І5ВУ 
978-985-418-839-3. -- [09-11540] 
УДК 082 
9088. Вып. 34 : Гуманитарные науки : история, литературоведение, лингвистика. -- 
2009. --- 216 с.: ил. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце трудов. 
“50 экз. -- І5ВМ 978-985-418-918-5. -- [09-11539] 
УДК 082 
9089. Сборник статей победителей конкурса научных работ, выполненных курсан- 
тами, слушателями и студентами Академии МВД Республики Беларусь в 2009 году / 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. -- Минск: Академия 
МВД Республики Беларусь, 2009. --- 164, [1] с. ; 21 см. -- Часть текста на белорусском язы- 
ке. -- Библиография в конце статей. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-427-559-8. - [09-10077] 
УДК 082 
9090. Студенческая наука как фактор личностного и профессионального развития 
будушего специалиста : материалы У студенческой научной конференции, г. Минск, 24 ап- 
реля 2009 г. / [редколлегия: В. В. Буіцик и др.]. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 231 с.: ил.; 20 ем. 
-- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государ- 
ственный педагогический университет им. Максима Танка. -- Часть текста на белорусском 
языке. -- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- ІЗВІА 978-985-501-793-7. -- 
[09-10907] 
УДК 082 
9091. Студенческая наука-2009 : региональная научно-практическая конференция сту- 
дентов вузов Могилевской области : материалы конференции, [тезисы докладов / редакци- 
онный совет: Сычова Е. К. (ответственный редактор) и др.]. -- Могилев: МгГУ, 2009. -- 370 
с. : ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Моги- 
левский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Часть текста на белорусском 
языке. -- Библиография в конце докладов. -- 80 экз. -- І5ВІ 978-985-480-557-3. -- 
[09-10550] 
УДК 082(043.2) 
9092. Юбилейная научно-практическая конференция : материалы (Гомель, 1] июня 
2009 г.) : в 4 ч. / [редколлегия: О. М. Демиденко (ответственный редактор) и др.]. -- Гомель: 
ГГУ, 2009. -- 30 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, 
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. -- Библиография в кон- 
це докладов. 
Ч. 1. -- 247 с.: ил. -- Часть текста на белорусском языке. -- 120 экз. -- І5ВА 978-985- 
439-418-3. - [09-10023] 


УДК 082 
9093. Ч. 2. -- 256 е.: ил. -- 115 экз. -- І5ВМ 978-985-439-421-3. --- [09-10024] 
УДК 082 
9094. Ч. З. -- 250 с.: ил. -- Часть текста на английском и белорусском языках. -- 130 
экз. -- І5ВМ 978-985-439-422-0. --- [09-10025] 
УДК 082 


9095. Ч. 4. -- 264 с.: ил. -- Часть текста на английском языке. -- 145 экз. -- ІЗВАМ 978- 
985-439-423-7. -- [09-10026] 
УДК 082 


087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. 
Кнігі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі 
(Мастацкая літаратура для дзяцей - гл. 821-93) 


9096. Клышка, А. К. Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга : нарысе / Ана- 
толь Клышка. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. - 114, [1] с. ; 20 ем. -- 2000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-02-1127-9. - [09-11107] 

УДК 087.5:655.11(476)(092)7929Скарына 
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9097. Ліпскі, У. С. Янкаў вянок : дзецям пра Янку Купалу / Уладзімір Ліпскі ; [маст. 
А. Ф. Вашчанка]. -- Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. -- 221, [1] е.: іл.; 25 см. -- Тлума- 
чэнні: с. 214-221. -- 2000 экз. -- І5ВА 978-985-02-1151-4 (у пер.). - [09-10050] 

УДК 087.5:[821.161.3.09::929Купала] 

9098. Пушчанскія скарбы : легенды і паданні / [укладальнік Г. М. Малей ; пераклад з 

рускай мовы К. В. Камейшы ; мастак С. А. Волкаў]. -- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 
2009. --- 55 е.: іл.; 25 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0459-4 (у пер.). -- [09-10302] 

УДК 087.5:398. 1/.2(476.7-751.2) 


9099. Автомобили : ты увидиць их в обьеме и цвете : [для детей]. -- Минск: Харвест, 
2009. -- 15, [4] с., включая обложку : цв. ил. ; 33 см з І чудо-очкаи. -- 7000 экз. -- ІЗВА 978- 
985-16-5311-5 (ошибоч.). -- [09-10489] 

УДК 087.5:629.:331 

9100. Анкета для девочек : [для среднего школьного возраста / составитель Н. П. Воро- 
бей]. -- Минск: Траско, 2009. -- 32 с.: ил.; 20 ем. -- (Серия "Мой секреты"). -- 10000 экз. 
-- І5ВА 978-985-6942-02-3. -- [09-10905] 

УДК 087.5:316.6-055.25 

9101. Котов, А. И. История Беларуси и мировые цивилизации з Тре Візюгу оЁ Ве]апі5 
апа іе ўогіа сіуПітгайоп5 : [для старшего школьного возраста : перевод с белорусского] / 
Альберт Котов. --- Минск: Энциклопедике, 2009. --- 196 с.: ил., карты; 20 ем. -- На обороте 
титульного л.: изд. 6-е, исправленное и дополненное. --- Часть текста на английском языке. 
-- Библиография: с. 146-150, библиография в конце тем. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-6742- 
90-6. -- [09-10880] 

УДК 087.5:94(476)"-/2009" 

9102. Новогодние приключения / [автор текста М. А. Деревянко ; художник П. В. Ор- 
ловский]. --- Минск: Белорусский Дом печати, 2009. -- 31 с.: цв. ил. ; 24 см. -- 43100 экз. 
-- І5ВА 978-985-6587-62-0. -- [09-10433] 

УДК 087.5:793.7 

9103. О Рождестве Христовом / [(художница Анна Романовская]. -- Изд. 2-е. -- Минск: 
Белорусская Православная Церковь, 2009. -- [37] с. : цв. ил.; 17 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 
978-985-511-116-1 (в пер.). -- [09-11120] 

УДК 087.5:27-31 

9104. Преподобный Нестор Летописец Печерский / [пересказал для детей Мартинович 
Александр Александрович]. -- Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2009. --- 16, [2] с., включая обложку : цв. ил.; 24 см. -- 
1500 экз. -- І5ВМ 978-985-511-234-2. --- [09-10691] 

УДК 087.5:271.22-36 

9105. Пушанские сокровица : легенды и предания / [составитель А. Н. Малей; худож- 
ник С. А. Волков]. -- Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2009. -- 55 с.: ил. ; 25 см. -- 1000 
экз. -- І5ВМ 978-985-11-0468-6 (в пер.). -- [09-10301] 

УДК 087.5:398. 1/.2(476.7-751.2) 

9106. Солнечная система : ты увидишь их в обьеме и цвете : [для детей / автор- 
составитель Спектор Анна Артуровна]. --- Минск : Харвест, 2009. -- 19 с., включая обложку : 
цв. ил. ; 33 см Ф І чудо-очки. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-4945-3 (ошибоч.). -- [09-10052] 

УДК 087.5:523 

9107. Филолог : [сборник материалов для учаіцихся / составитель Леонович Валентина 
Леонидовна]. -- Минск : Национальный институт образования, 2009. - 85, [2] с. ; 29 см. -- 
Издано в рамках реализации Государственной программы "Молодые таланты Беларуси" на 
2006-2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10.05.2006 г. Хе 
310. -- Библиография в конце статей. -- Содержит авторов: Бычковская Ж. Э., Горбачев А. 
Ю., Демидович С. В., Долбик Е. Е., Зуева О. В., Леонович В. Л., Липницкая С. В., Матюнова 
А. А., Махонь С. В., Михаленко О. В., Облова О. А., Полонецкая Л. З., Ратникова Й. Э., Суп- 
рун-Белевич Л. Р., Супрунчук Н. В., Суходольская А. В., Янович Е. И. -- 4550 экз. -- І5ВМ 
978-985-465-597-0. -- І5ВІМ 978-895-465-597-0 (ошибоч.). -- [09-11538] 

УДК 087.5:80 

9108. Хомич, Е. О. Большая энциклопедия для девочек / [Хомич Елена Олеговна]. -- 
Минск: Харвест, 2009. -- 239 с. : цв. ил.; 29 см. -- Автор указан перед выпускными данны- 
ми. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-6800-3 (в пер.). -- [09-10039] 

УДК 087.5:030-055.25 

9109. Хомич, Е. О. Динозавры : динозавры вернулись! : ты увидиць их в обьеме и цвете : 
[для детей / Хомич Елена Олеговна, Урьева Наталья Геннадьевна]. --- Минск: Харвест, 2009. 
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--. 19 с., включая обложку : цв. ил. ; 33 ем Ф І чудо-очки. -- Авторы указаны перед выпуск- 
ными данныма. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-2365-1 (ошибоч.). -- [09-10053] 

УДК 087.5:568.19 

9110. Я - гражданин Республики Беларусь “ Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь / 

[Г. А. Василевич и др. ; редакционный совет: Т. Н. Ковалева (председатель) и др. ; автор сти- 

хов Н. Я. Гальперович ; фотоматериалы П. В. Костромы и др.]. -- 3-е изд., переработанное и 

дополненное. --- Минск : Пачатковая школа, 2009. - 287, [24] е. : ил., фот., портр.; 23 см т 2 

электронно-оптических диска (СР-Е). --- На авантитуле: твоя страна - Республика Беларусь. 

--. Авторы указаны перед выпускными данными. Авторы также: Бедулина Г. Ф., Буткевич В. 

В., Буіцик В. В., Ванина Н. Г., Мельник В. А. -- Фотоматериалы также: Лобода А. М., Плыт- 


кевич С. М., Романюк Д. М. и др. -- Заглавия приложений: Я и закон. Шедевры культуры 
Беларуси. -- Часть текста параллельно на белорусском, русском и английском языках. -- 
Часть текста на белорусском языке. -- Вложено в футляр. -- 93550 экз. -- І5ВМ 978-985- 


6857-82-2. --- І5В 978-985-6857-83-9 (отд. кн.) (в пер.). -- І5ВМ 978-985-6857-84-6 (СР 1). 
2 1І5ВМ 978-985-6857-85-3 (СР 2). -- [09-10451] 
УДК 087.5:172. 1476) 


9111. Разсра'5 ёгеазшге5 : Іеегепаз апё іаіе5 / [сотріеё Бу б. М. Маіеі ; Шузігаюг 5. А. 
Усікаў ; (сапзІаіеа іпю ЕпеіізВ 5. М. Іуапоу, М. А. бабаіеузКі]. -- МіпзК: ВеіапізКауа Епсус- 
Іаредіуа, 2009. --- 55 с.: іл. ; 25 см. -- На англійскай мове. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-11- 
0469-3 (у пер.). -- [09-10303] 

Пушчанскія скарбы 

УДК 087.5:398.1/.2(476.7-751.2) 


1 ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ 
114 Філасофія 


9112. Барковская, А. В. Философия : ответы на экзаменационные вопросы : [для сту- 
дентов вузов] / А. В. Барковская, Е. В. Хомич. -- 3-е изд. -- Минск: ТетраСистемс, 2009. - 
159 с. ; 20 см. -- Библиография: е. 154-156 (47 назв.). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-470-949- 
9. -- [09-10644] 

УДК [1(076.3)(075.8) 

9113. История обіцественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневеко- 
вья : хрестоматия : пособие для студентов высцих учебных заведений по историческим и 
философским специальностям / Министерство образования Республики Беларусь, Могилев- 
ский государственный университет им. А. А. Кулешова ; автор-составитель В. В. Старостен- 
ко. -- Могилев: МгГУ, 2009. -- 393, [1] с. : ил., карта; 20 см. -- Библиография: с. 384-390 
(153 назв.). -- 550 экз. -- І5ВМ 978-985-480-530-6. -- [09-10088] 

УДК 1(476)'653"(082.21)(075.8) 

9114. Кикель, П. В. Философия : учебное пособие : [для студентов] / П. В. Кикель. -- 
Минск: Асар, 2009. -- 687 с. : схемы; 22 см. -- Библиография: с. 612-619. --- 1000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6711-47-6 (в пер.). -- [09-10823] 

УДК 1(075.8) 

9115. Крайдер, Р. П. Магические коды жизни : толкования : 64 карты / Ровена Патти 
Крайдер ; [перевод с английского выполнил П. А. Самсонов]. -- Минск : Попурри, 2009. -- 
239, [1] с.: ил.; 20 см. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 
978-985-15-0840-8. --- [09-10663] 

УДК 133.3 

9116. Кулик, С. П. История философий : учебное пособие для студентов медицинских 
специальностей учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образования / С. П. Ку- 
лик, Н. У. Тиханович ; под редакцией С. П. Кулика ; Министерство здравоохранения Рес- 
публики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. --- Изд. 2-е, пере- 
работанное. --- Витебск : ВГМУ, 2009. -- 328 с.: ил.; 21 см. -- Часть текста на белорусском 
языке. --- Библиография в конце тем, библиографические ссылки в подстрочных примечани- 
ях. -- 570 экз. -- І5ВІ 978-985-466-323-4. - [09-10552] 

УДК 1(091)(075.8) 

9117. Философская мозайка : сборник научных статей / составление, научная редакция 
Ремигиуша Круля ; перевод с польского: [А. С. Яковук, Т. И. Яковук]. -- Брест : Альтерна- 
тива, 2009. -- 79 с.; 21 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 
50 экз. -- І5ВА 978-985-521-097-0. -- [09-10827] 

УДК 1(082) 
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159.9 Псіхалогія 


9118. Беспанская-Павленко, Е. Д. Психическое развитие в дошкольном и младшем 
школьном возрасте: развитие ведуішцих психических функций / Е. Д. Беспанская-Павленко. 
-- Минск: Издательский центр БГУ, 2009. -- 223 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 169-185 
(243 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-476-706-2. -- [09-10363] 

УДК 159.922.736.3 

9119. Гилл, М. Нездравый смысл / Мэл Гилл ; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. 
-- Минск: Попурри, 2009. -- 463 с. ; 21 см. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 3500 экз. -- І5ВА 978-985-15-0819-4 (в пер.). -- [09-10815] 

УДК 159.93316.6 

9120. Диагностика психического развития : практикум для студентов педагогических 
специальностей высших учебных заведений / Министерство образования Республики Бела- 
русь, Барановичский государственный университет ; [(составители: Л. И. Станиславчик, Я. В. 
Березнева]. --- Барановичи : БарГУ, 2009. - 378, [1] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 374 
(15 назв.). -- 90 экз. -- ІВА 978-985-498-198-7 (ошибоч.). -- [09-10833] 

УДК 159.922.736.3.07(076.58) 

9121. Короткевич, О. А. Психология семейных отношений : практическое пособие для 
слушателей ИПК и ПК специальности 1-03 04 72 "Практическая психология" / О. А. Корот- 
кевич, И. А. Пылишева ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский го- 
сударственный университет им. Франциска Скорины. -- Гомель : ГГУ, 2009. -- 118 е.; 21 
см. --- Библиография: с. 116-118 (41 назв.), библиография в конце тем. -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-439-405-3. - [09-11020] 

УДК [[159.9:316.356.2]:37.013.42(075.9) 

9122. Профессиональное мастерство психолога : учебно-методический комплеке : 
[для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государст- 
венный университет им. П. М. Машерова, Кафедра педагогической психологий ; [составите- 
ли: Ю. Л. Довгая, В. А. Каратерзи]. -- Витебск: ВГУ, 2009. -- 152 с. ; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 151-152 (32 назв.). -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-517-045-8. - [09-10878] 

УДК 159.9(075.8) 


Гл. таксама Ме 9152. 


16 Логіка. Эпістэмалогія. Тэорыя пазнання. Метадалогія і логіка навукі 


9123. Короткий, А. А. Логика. Законы логики : пособие : [для курсантов] / А. А. Корот- 
кий ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. -- 
Минск: ВА РБ, 2009. -- 26 с.; 21 см. -- На обложке автор не указан. --- Бияблиография: с. 25 
(18 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6661-65-8. -- [09-11057] 

УДК 16(075.8) 


17 Этыка. Вучэнне аб маралі. Практычная філасофія 
Гл. Хе 9605 


2 РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ 


9124. Шкурова, Е. В. Развитие межконфессиональных отношений в Республике Бела- 
русь: теоретико-методологический аспект / Е. В. Шкурова. -- Минск : Право и экономика, 
2009. --- 207, [1] е.; 21 ем. -- (Серия "Гуманитарные науки"). -- Бияблиография: с. 191-208 
(138 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-442-717-1. -- [09-10254] 

УДК [2-67::342.731(476) 


27 Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі 


9125. Вертаград (Райскі сад) : матэрыялы ХУІ Міжнароднай навукова-асветніцкай экс- 
педыцыі "Дарога да Святыняў" з Благадатным Агнём ад Гроба Гасподняга, 2-6 верасня 2009 г. 
/ [праект, укладанне і рэдакцыя Ніны Сямёнаўны Загорскай і Аляксандра Мікалаевіча Лапа- 
та-Загорскага ; фота: Я. В. Пясецкі, А. М. Лабада]. -- Мінск: Права і эканоміка, 2009. -- 86 
с., [2] л. фат. ; 20 см. -- У надзагалоўку: Дзень беларускага пісьменства. --- Частка тэксту на 
рускай мове. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-442-708-9. -- [09-10276] 

УДК 271.22(476)(082) 
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9126. Ойча наш : малітоўнік. -- 3-е выд., выпраўленае і дапоўненае. -- Мінск : Про 
Хрысто, 2009. --- 607 с.; 14 см. -- 25000 экз. -- І5ВА 978-985-6825-27-2 (у пер.). -- [09-10104] 
УДК 272-534.3 


9127. Дайчер, Т. Тайна веры : размышления о евхаристии / о. Тадеуш Дайчер ; [перев.: 
А. Кузнецов]. -- Гродна : Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага касцёла ў Рэспубліцы 
Беларусь, 2009. - 111, [1] с.; 21 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примеча- 
ниях. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6724-56-8 (в пер.). -- [09-10126] 
УДК 272-549 
9128. Игнатий (Брянчанинов Д. А.). В помоіць каюіцимся / святитель Игнатий Брянча- 
нинов. --- Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2009. -- 28, [3] е.; 
16 см. -- 30200 экз. -- І5ВМ 978-985-6886-18-1. -- [09-10119] 
УДК 271.22-185.33 
9129. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения 
и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге : извлечение 
из дневника / святой праведный Иоанн Кронштадтский. -- Минск: Белорусская Православ- 
ная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2009. --- 686, [1] с. ; 21 ем. 
--. Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-153-6 (в 
пер.). -- [09-10676] 
УДК 271.22-42 
9130. Как заговорить о Боге? : пособие по благовестию / перевод с английского [Алек- 
сандра Капустина]. --- Минск: Религиозная миссия "Библейский радиокласе", 2009. -- 32 с.: 
ил.; 19 см. -- (Духовные открытия). -- 4300 экз. -- І5ВМ 978-985-6844-22-8. --- [09-10128] 
УДК 27-14 
9131. Немцев, В. С. Покажите в вере любовь / В. С. Немцев. -- Минск: Религиозная 
обіцина евангельских христиан баптистов "Церковь Пробуждение" ; 5іеіпрагеп : СргізПісрег 
БсргіЁеп пла ГіедегуеПае ЗБаптепкога е. У., 2009. --- 384 с. ; 24 см. -- Библиография в конце 
глав. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-6184-37-9 (Религиозная обіцина евангельских христиан 
баптистов "Церковь Пробуждение"). -- І5ВА 978-3-936894-68-4 (СігізПсрег 5сігіЙеп паа 
Гіеаегуепае батепкога е. У.) (в пер.). -- [09-10442] 
УДК 277.4-4 
9132. Немцев, В. С. Союз любви / В. С. Немцев. -- 4-е изд., исправленное и дополнен- 
ное. --- Минск: Религиозная обіцина евангельских христиан баптистов "Церковь Пробужде- 
ние" ; біеіпраееп : Сргіз(ісрег 5сргіЙеп паа Ілевегуегае, БатепКога е. У., 2009. -- 896 е.: ил.; 
24 см. -- Библиография в тексте. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-6184-36-2 (Религиозная об- 
шцина евангельских христиан баптистов "Церковь Пробуждение"). -- І5ВМ 978-3-936894-67- 
7 (СЬгізПісрег ЗсргіЙеп пп Ііеаегуегае Батепкога е. У.) (в пер.). -- [09-10443] 
УДК 277.4-45 
9133. Православная церковь Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) : сборник материалов "круглого стола", Брест, З марта 2009 г. / [под обіцей 
редакцией Н. П. Галимовой]. -- Брест : БрГУ, 2009. -- 28 с.; 21 см. -- В надзаголовке: Бре- 
стский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Библиография в конце докла- 
дов. -- 50 экз. -- [09-10585] 
УДК 271.2-9(476)"1941/1945"(082) 
9134. Православные чудотворные иконы Божией Матери / [составитель иерей Алек- 
сандр Шимбалев ; художник Феликс Кряжев]. -- Минск : Белорусская Православная Цер- 
ковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2009- . -- 10 см. -- Издано при 
участиий ООО "Харвест" (Минск). 
Ч. 1.-- 2009. -- 511 е.: ил. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-511-091-1 (в пер.). -- [09-11129] 
УДК 271.2-312.47-526.62 
9135. Ч.2. -- 2009. -- 511 е.: ил. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-092-8 (в пер.). - [09-11130] 
УДК 271.2-312.47-526.62 
9136. Ч. 3. -- 2009. -- 511 с.: ил. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-511-093-5 (в пер.). -- [09-11131] 
УДК 271.2-312.47-526.62 
9137. Православный молитвослов на всякую потребу. -- Минск : Православное 
Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской 
Православной Церкви, 2009. -- 103 с.; 14 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-6484-71-4. -- 
[09-10103] 
УДК 271.22-534.3 
9138. Псалтирь и молитвы за упокой души. -- Минск : Белорусская Православная 
Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2009. -- 457, [1] е. ; 21 ем. -- 
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Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВАХ 978-985-511-157-4 (в 
пер.). -- [09-10830] 
УДК 271.22-186-534.3 
9139. Советы идуіцему на исповедь. -- Минск: Свято-Елисаветинский женский мона- 
стырь в г. Минске, 2009. -- 63 с.; 16 см. -- Содержание: Покаяние, исповедь и пост: их зна- 
чение для православного христианина / епископ Афанасий (Евтич), с. 3-33. Беседа перед ис- 
поведью / свяшценник Александр Ельчанинов, с. 34-44. Советы человеку, идуіцему на испо- 
ведь / протоиерей Андрей Лемешонок, с. 45-62. -- 15820 экз. -- І5ВМ 978-985-6886-16-7. -- 
[09-10118] 
УДК 271.22-55-185.33 
9140. Учитель Библии : методическое пособие для учителя / Благотворительная рели- 
гиозная миссия "Служение поколениям" Союза ЕХБ в РБ ; [редколлегия: Валентин Здане- 
вич, Валентина Бутько, Елена Латышевич]. -- Минск: [6. и.], 2009- .-- 28 ем. 
Вып. 3. -- 2009. -- 25, [1] с., включая обложку : ил. -- 280 экз. -- [09-10464] 
УДК 277.4-752 
9141. Феофан (Говоров Г. В.). Мысли на каждый день года : по церковным чтениям из 
Слова Божия / святитель Феофан Затворник. -- Минск: Свято-Елисаветинский женский мо- 
настырь в г. Минске, 2009. -- 383, [1] с. ; 17 см. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-6886-15-0 (в 
пер.). -- [09-10116] 
УДК 271.22-42 
9142. Фергусон, С. Глупость мудреца : хроники пустой жизни / Синклер Фергусон ; пе- 
ревод с английского [А. Б. Вальцева]. --- Минск: Минская фабрика цветной печати, 2009. - 
126 с.; 17 ем. -- На 4-й с. обложки: Евангелие и Реформация. -- 3000 экз. -- І5ВА 978-985- 
454-445-8. -- [09-10109] 


УДК 27-242 
9143. Хлеб наш насушный : ежедневное христианское чтение : в 4 кн. / [перевод с анг- 
лийского: Александр Капустин]. -- Минск : Религиозная миссия "Библейский радиокласс", 


2008-2009. --- 19 см. -- І5ВМ 978-985-6844-16-7. 
Кн. 4: Октябрь, ноябрь, декабрь, 2009. --- 2009. --- 96 с. --- Тематический указатель ста- 
тей: с. 95. -- 10500 экз. -- І5ВА 978-985-6844-23-5. - [09-10127] 


УДК 27-42 
9144. Шевчук, А. О тайнстве креіцения / свяцценник Андрей Шевчук. --- Минск: Свято- 
Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2009. -- 47 с. ; 16 см. -- 15990 экз. -- 


І5ВА 978-985-6886-17-4. -- [09-10117] 
УДК 271.22-558.:3 


З ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. 
ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ. 
СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР 


314 Дэмаграфія. Вывучэнне народанасельніцтва 


9145. Развитие Республики Беларусь в контексте демографической безопасности : 
тезисы докладов республиканской молодежной научно-практической конференции / [ред- 
коллегия: Антипова Е. А. и др.]. -- Гомель : Институт радиологий, 2009. - 121, [2] с.; 20 
см. -- В надзаголовке: Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Министерство 
труда и социальной заіциты Республики Беларусь. --- Бияблиография в конце докладов. -- 75 
экз. -- І5ВМ 978-985-6765-48-6. - [09-10825] 

УДК 314.114(476)(043.2) 


316 Сацыялогія 


9146. Беларусь и Россия: социальная сфера и социокультурная динамика з Веі!агі5 
апа Ки55іа: 5осіа! зрреге апё 5осіо-сІііга! Чупапіс5 : сборник научных трудов / Информаци- 
онно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, Институт 
социально-политических исследований Российской академии наук ; [под обіцей редакцией 
О. В. Пролесковского и Г. В. Осипова]. -- Минск: ИАЦ при Администрациий Президента 
Республики Беларусь, 2009. --- 382 с. : ил. ; 21 см. -- Титульный л. и часть текста параллель- 
но на русском и английском языках. --- Бияблиографические ссылки в подстрочных примеча- 
ниях. -- 300 экз. -- В переплете. -- [09-10367] 

УДК 316.42(476:470)(082) 
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9147. Джонсон, С. Где мой сыр? : [самый популярный в мире метод менеджмента] / 
Спенсер Джонсон ; [перевел с английского С. И. Ананин]. --- Минск: Попурри, 2009. - 127 
с. ; 17 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-0830-9. --- [09-10120] 

УДК 316.6 

9148. Елсуков, А. Н. Предыстория социологий / А. Н. Елсуков, А. Н. Данилов. -- Минск: 
Право и экономика, 2009. - 207, [1] с. ; 20 см. -- (Серия "Гуманитарные науки"). -- Биб- 
лиография: с. 207-208 (20 назв.). -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-442-692-1. --- [09-10267] 


УДК 316(091) 
9149. Кучко, Е. Е. Социология инноваций / Е. Е. Кучко ; Белорусский государственный 
университет. -- Минск : Право и экономика, 2009. - 338, [1] с. : схемы; 20 ем. -- (Серия 


"Гуманитарные науки"). -- Библиография: с. 306-339 (406 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978- 
985-442-722-5. -- [09-10252] 
УДК 316.:334.2:005.591.6 
9150. Мак, Д. Чего хотят мужчины / Джефф Мак ; [перевела с английского И. В. Гро- 
дель]. -- Минск : Попурри, 2009. -- 220, [1] с. ; 20 ем. --- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). --- Глоссарий-разговорник: с. 211-216. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-0852-1. 
--. [09-10813] 
УДК 316.6:177.6 
9151. Основы конфликтологии : краткий курс лекций / Министерство образования 
Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. 
Шамякина ; [автор-составитель Л. Л. Старикова]. -- Мозырь : МзГПУ, 2009. -- 76 с.: ил.; 
21 см. -- 62 экз. -- [09-10951] 
УДК 316.48(075.8) 
9152. Сборник методических разработок по социально-психологической реабили- 
тации и адаптации населения, проживаюіцего на загрязненных радионуклидами тер- 
риториях России и Беларуси : в 2 ч. / Министерство Российской Федерации по делам гра- 
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст- 
вий [и др. ; под обіцей редакцией Т. Б. Мельницкой, Н. Я. Борисевича]. -- Гомель : Институт 
радиологии, 2009- . -- 29 см. -- В надзаголовке также: Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Ин- 
ститут проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, Рес- 
публиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии", 
Российско-белорусский информационный центр по проблемам преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы. -- І5ВМ 978-985-6765-46-2. 
Ч. 1. -- 2009. -- 157 с.: ил. -- Библиография в тексте. -- 515 экз. -- І5ВМ 978-985-6765- 
45-5. -- [09-10033] 
УДК [316.6::159.9]:614.876(470:3476) 
9153. Социальный мир: роль молодежи в решении проблем ХХІ века : материалы У 
Международной студенческой научной конференции, 24 апреля 2008 г., Минск / [редколле- 
гия: И. В. Тимошенко (гл. ред.) и др.]. -- Минск: Издательский центр БГУ, 2009. -- 198 с.: 
ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Российский государственный социальный университет, Фи- 
лиал в г. Минске. -- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-476-726-0. 
--. [09-11559] 
УДК [[316.346.32:364.4]-053.66/.81](082) 
9154. Социальный мир: роль молодежи в решении проблем ХХІ века : материалы УІ 
Международной научно-практической студенческой конференции, 6-8 апреля 2009 г., 
Минск: посвяцается Году родной земли в Республике Беларусь и Году молодежи в Россий- 
ской Федерации / [редколлегия: И. В. Тимошенко (гл. ред.) и др.]. -- Минск: Издательский 
центр БГУ, 2009. -- 301 с.; 20 см. -- В надзаголовке: Российский государственный социаль- 
ный университет, Филиал в г. Минске. -- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-476-727-7. -- [09-11562] 
УДК [316.346.327364.4]-053.66/.81(082) 
9155. Целуйко, В. М. Родители и дети : психология взаймоотношений в семье / В. М. 
Целуйко. -- 4-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2009. - 222, [1] 
с. ; 20 см. -- Библиография в конце глав. -- 270 экз. -- І5ВАУ 978-985-520-110-7. -- 
[09-10869] 
УДК 316:811::337.018.1 


Гл. таксама Ме 9119, 9206, 9207, 9217 
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32 Палітыка 


9156. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / Г. А. Круглова. -- Минск: Асар, 2009. -- 302 с. ; 23 см. -- Библиография: с. 
239-242 (74 назв.). -- 800 экз. -- І5ВМ 978-985-6711-48-3 (в пер.). - [09-10821] 

УДК 32-027.21(075.8) 


321 Формы палітычнай арганізацыі. Дзяржава як палітычная ўлада 


9157. Чабуранава, С. Я. Гісторыя дзяржавы і права замежных краін : вучэбна-мета- 
дычны комплекс па аднайменным курсе для студэнтаў спецыяльнасцей 1-24 01 02 - Права- 
знаўства, 1-24 01 03 - Эканамічнае права / С. Я. Чабуранава ; Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт ім. Янкі Купалы. -- Гродна : ГрДУ, 
2009. --- 335 с. ; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 11-46, бібліяграфія ў тэксце. -- 370 экз. -- І5ВМ 
978-985-515-159-4. - [09-10558] 

УДК [321.01::340](1-87)(091)(075.8) 


9158. История государства и права Беларуси : учебно-методический комплексе для 
студентов специализаций 1-24 01 02 01 “Организация и деятельность государственных орга- 
нов" / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный универ- 
ситет ; составление и обіцая редакция И. Ф. Буракова. -- 3-е изд. -- Новополоцк : ПГУ, 
2009. --- 127 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 9 (11 назв.), 126 (17 назв.), библиография в конце 
тем. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-418-914-7. -- [09-10701] 

УДК [321.01::340](476)(091)(075.8) 

9159. История государства и права зарубежных стран : учебно-методический ком- 
плекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет ; составление и обіцая редак- 
ция Д. В. ІЦербика. -- 2-е изд. -- Новополоцк: ПГУ, 2009. -- 339 с.; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 29-30 (34 назв.), библиография в конце тем. -- 130 экз. -- І5ВМ 978-985-418-901-7. 
-- І5ВА 978-985-418-900-0 (ошибоч.). -- [09-10698] 

УДК [321.01::340](1-87)(091)(075.8) 

9160. Круталевич, В. А. Очерки истории государства и права Беларуси / В. А. Крутале- 
вич ; [под научной редакцией Никитенко П. Г., Широканова Д. И.]. -- 2-е изд. -- Минск: 
Право и экономика, 2009. --- 520, [1] с. ; 29 см. -- (Серия "Научные труды белорусских уче- 
ных"). -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография: с. 515 (21 назв.), библиогра- 
фические ссылки в подстрочных примечаниях. --- Содержание: История Беларуси: становле- 
ние национальной державности (1917-1922 гг.) ; Абвяшчэнне Рэспублікі (гістарыяграфічны 
аспект) ; О Белорусской Народной Республике. (Аналитические заметки и комментарий) ; От 
войны к миру. (Польско-советские отношения в 1920-1922 гг.) ; Республика Беларусь: адми- 
нистративно-территориальное устройство. -- 250 экз. -- І5ВАМ 978-985-442-702-7. -- [09- 
10496] 

УДК [321.01::340](476)(091) 

9161. Мазарчук, Д. В. История государства и права Беларуси : учебно-методический 
комплекс для студентов юридических специальностей / Д. В. Мазарчук ; [Частное учрежде- 
ние образования "Минский институт управления". -- 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2009. - 107 
с. ; 21 см. -- Библиография: с. 103-105 (45 назв.), библиография в конце контрольных работ. 
“250 экз. -- І5ВМ 978-985-490-580-8. - [09-11598] 

УДК [321.01::340](476)(091)(075.8) 

9162. Яцкевич, И. Г. История государства и права зарубежных стран и славянских на- 
родов : учебно-методический комплекс для студентов специальности "Правоведение" / Й. Г. 
Яцкевич, Ф. Ф. Хорень ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления" 
]. -- 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2009. -- 203 се. ; 21 ем. -- Библиография: с. 190-203. -- 250 
экз. -- І5ВМ 978-985-490-588-4. -- [09-11578] 

УДК [321.01::3340](1-87)(091)(075.8) 


Гл. таксама Хе 9299, 9300 
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323]324 Унутраная палітыка 
3231324(476) Унутраная палітыка Рэспублікі Беларусь 


9163. Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и 
социально-экономические аспекты устойчивого развития : материалы республиканской 
научно-практической конференции (Минск, 20 марта 2009 г.) : [в 2 т.]. -- Минск: Академия 
МВД Республики Беларусь, 2009. --- 29 см. -- В надзаголовке: Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Академия МВД. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-427-554-3. 

Т. 1. -- 146, [1] е. -- Часть текста на белорусском языке. -- І5ВМ 978-985-427-555-0. -- 
[09-11515] 

УДК [323::3403338.11(476)(082) 

9164. Т. 2. -- 186 с. -- І5ВМ 978-985-427-556-7. -- [09-11516] 

УДК [323::3403338.11(476)(082) 


325 Міграцыя насельніцтва. Каланізацыя. Каланіяльнае пытанне 


9165. Белая, С. А. Да роднага ганку : З журналісцкага нататніка пачатку 90-х. Гутаркі з 
віленскімі беларусамі Амерыкі / Святлана Белая. -- Мінск : Выдавецтва Віктара Хурсіка (г. 
зн. В. Хурсік], 2009. --- 222, [1] с., [12] л. іл.: іл. ; 20 см. -- Частка тэксту і рэзюме на 
англійскай мове. -- Бібліяграфія: с. 47-49 (34 назв.). -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-21-5. 
2. [09-10285] 

УДК 325.2(-161.3)(73)(092) 


9166. Те Іпіегпабопаі Тгаіпіпе Сепіег оп Міегайоп апа Сопрабпе Тгайіскіпе іп 
Ниопагп Веіпез. -- [МіпсК: 5. п., 2009]. - 11 с., уключаючы вокладку: іл. ; 30 см. -- У надза- 
галоўку: КеробІіс оЁ Ве]агі5. --- На англійскай мове. -- 1000 экз. -- [09-11529] 

Міжнародны вучэбны цэнтр падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
кадраў у сферы міграцыі і супрацьдзеяння гандлю людзьмі 

УДК [325.1-:343.431]:061.1(476) 


33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 
Гл. Хе 9301 


330 Эканоміка ў цэлым 


9167. Бусыгин, Д. Ю. Инвестиционный анализ: математический инструментарий для 
принятия бизнес-решений : [пособие для студентов вузов] / Бусыгин Д. Ю., Бусыгин Ю. Н., 
Антипенко Н. А. -- Минск: Друк-С, 2009. -- 112 с.; 21 см. -- Библиография: с. 112 (18 
назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6867-06-7. - [09-10851] 

УДК 330.45:519.87:330.322(075.8) 

9168. Гродно инвестиционный: промышленность, строительство, туризм / [Грод- 
ненский городской исполнительный комитет]. --- Гродно : Гродненская типография, 2009. - 
51, [3] с., включая обложку : ил.; 30 см. -- 500 экз. -- [09-10483] 

УДК 330.322(476.6-25) 

9169. Громыко, Р. И. Микроэкономика : курс лекций для студентов экономических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / Р. И. Громыко, В. М. Дмитриев, О. Я. 
Потехина ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный 
технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Экономическая теория". -- Гомель : 
ГГТУ, 2009. -- 67 с.: ил.; 21 см. -- Библиография в конце тем. -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985- 
420-867-1. -- [09-11066] 

УДК 330.101.542(075.8) 

9170. Данилевич, А. А. Макроэкономика : учебно-методическое пособие : [для студен- 
тов] / А. А. Данилевич ; БИП - Институт правоведения. -- Минск : БИП-С Плюс, 2009- 
20 см. 

Ч. 1. -- 2009. --- 71, [1] с. -- Библиография: е. 71 (14 назв.). -- 200 экз. -- ІЗВА 978-985- 
523-046-6. - [09-11016] 


УДК 330.101.541(075.8) 

9171. Ч. 2. -- 2009. -- 85, [2] с. -.- Библиография: с. 86 (14 назв.). -- 200 экз. -- І5ВУ 
978-985-523-047-3. -- [09-11015] 

УДК 330.101.542(075.8) 


22 


9172. Зубко, Н. М. Макроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. Зуб- 
ко, И. М. Зборина, А. Н. Каллаур. -- Пинск: ПолесГУ, 2009. -- 173, [1] с. : ил., схемы; 21 
см. -- Библиография: с. 169-170 (22 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-516-057-2. -- 
[09-10700] 

УДК 330.101.541(076.3)(075.8) 

9173. Колеснев, В. И. Экономико-математические методы и модели в сфере АПК: по- 
собие для студентов высших, учашцихся средних специальных учреждений образования по 
специальности "Коммерческая деятельность" / В. И. Колеснев ; Министерство сельского хо- 
зяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учебно-методический центр Минсельхоз- 
прода. -- Минск: УМЦ Минсельхозпрода, 2006- .--21 см. 

Ч. 4. -- 2009. 102 с. --- Библиография: с. 102 (10 назв.). -- 170 экз. -- І5ВАМ 978-985- 
6816-73-7. -- [09-11068] 


УДК 330.45:519.86:338.436.33(075) 
9174. Макроэкономика : учебное пособие для студентов заочной и дистанционной 
форм обучения учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образования по экономи- 
ческим специальностям / (Т. С. Алексеенко и др.] ; под редакцией Л. П. Зеньковой. -- 2-е 
изд., исправленное. -- Минск : ИВЦ Минфина, 2009. -- 374, [5] е. : ил. ; 20 см. -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дмитриева Н. Ю., Зенькова Л. П., Конова- 
лов В. М., Кривошеева Л. Н., Ксензова В. Э., Новиков Н. Д., Потехина О. Я., Сорвиров Б. В., 
Цибина Е. П., Чернявекий М. Р. --- Библиография: с. 375 (8 назв.). -- Глоссарий: е. 357-374. 
--. 800 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-39-4. -- [09-10536] 
УДК 330.101.541(075.4) 
9175. Торская, И. В. Микро- и макроэкономика : учебно-методическое пособие : [для 
студентов и слушателей] / И. В. Торская. -- Минск : Элайда, 2009. -- 185 с.: ил.; 20 см. -- 
Библиография: с. 185 (13 назв.). -- 900 экз. -- І5ВМ 978-985-6753-63-6. -- [09-10731] 
УДК 330.101.54(075.8/.9) 
9176. Филиппова, Л. Е. Проектное финансирование в мировой экономике / Л. Е. Фи- 
липпова. -- Минск : Мисанта, 2009. -- 106 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 99- 
106 (104 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6719-73-1. -- [09-11004] 
УДК 330.322 


Гл. таксама Хе 9230 


331 Праца. Работадаўцы. Працоўныя. Навука аб працы. Эканоміка працы. 
Арганізацыя працы 


9177. Аттестация кадров, присвоение категорий и разрядов : нормативные правовые 
акты с обзором законодательства Республики Беларусь : В приведенные нормативные пра- 
вовые акты со 2 июня 2009 г. изменения не вносились. Информация сверена с Эталонным 
банком данных правовой информации Республики Беларусь по состоянию на 27 августа 
2009 г. / [составитель: Л. И. Липень ; автор обзора - Н. Н. Баранов]. -- Минск: Дикта, 2009. 
-- 159 с. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-494-454- 
8. -- [09-10393] 

УДК 331.108.43(476)(094) 

9178. Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь, рес- 
публиканскими обьединенинями нанимателей и профсоюзов на 2009-2010 годы. Согла- 
шение между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским проф- 
союзом работников здравоохранения на 2009-2010 годы. Соглашение между Минским обла- 
стным исполнительным комитетом, Минским областным обьединением профсоюзов, Рес- 
публиканской ассоциацией предприятий промышленности и Минским областным агропро- 
мышленным союзом на 2009-2011 годы. Соглашение между управлением здравоохранения 
Минского облисполкома и Минской областной организацией Белорусского профсоюза ра- 
ботников здравоохранения на 2009-2011 годы / Минская областная организация Белорусско- 
го профсоюза работников здравоохранения. --- Минск : [б. и.], 2009. -- 73 е.; 21 см. -- 300 
экз. -- [09-10848] 

УДК 331.106.52(476)"2009/2011" 

9179. Инструкция о порядке применения Единой тарифной сетки работников Рес- 
публики Беларусь : нормативный документ: [утверждено Министерством труда и социаль- 
ной зашциты Республики Беларусь 20.09.02 : с изменениями и дополнениями]. -- Минск: 
Информпресс, 2009. -- 57 с.; 21 см. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-510-107-0. -- [09-10592] 

УДК 331.221.123(476)(083.133) 
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9180. Инструкция о порядке применения Единой тарифной сетки работников Рес- 
публики Беларусь : [утверждено Министерством труда и социальной заіциты Республики 
Беларусь 20.09.02 (в редакции от 23.03.09)]. -- Минск : Право и экономика, 2009. -- 78, [1] е.; 
21 см. -- (Серия "Юридическое обозрение"). -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-442-698-3. -- 
[09-10282] 

УДК 331.221.123(476)(083.133) 

9181. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда: учебник для студентов высцих учебных заведений 
по специальностям приборостроения, телекоммуникаций, информатики и радиоэлектроники 
/ Т. Ф. Михнюк. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 343, [1] е. : ил. ; 20 см. -- Библиогра- 
фия: с. 333-338. -- 800 экз. -- І5ВА 978-985-6921-27-1. -- [09-10530] 

УДК 331.45(075.8) 

9182. Охрана труда в вопросах и ответах : практическое пособие / [Центр охраны тру- 
да ; редактор М. Ф. Макаров]. -- Могилев : Центр охраны труда, 2009. -- 222 с. ; 29 см. -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-6883-04-3. -- [09-10048] 

УДК 331.45(076.3) 

9183. Переподготовка руководяіцих работников и специалистов в Республике Бе- 
ларусь : справочник / [составители: О. А. Олеке и др.]. -- Минск: РИВШ, 2009. -- 255 с.; 
21 см. -- Составители также: Легкая О. В., Майорова Е. С., Менькова С. В., Савенкова Т. А., 
Фролова А. В. -- Библиография: с. 252-253 (21 назв.). -. Алфавитный указатель специаль- 
ностей переподготовки на уровнях высшего и среднего специального образования: с. 30-43. 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-500-309-1. -- [09-10503] 

УДК 331.363-057.17(476)(035.5) 

9184. Система стандартов безопасности труда : сборник стандартов / Государствен- 
ный комитет по стандартизациий Республики Беларусь. -- Минск : Госстандарт : Белорус- 
ский государственный институт стандартизации и сертификации, 2008- .-- 29см. 

Ч. 5. -- 2009. -- 191 с.: ил. -- Содержание: ГОСТ 12.4.082-80, ГОСТ 12.4.083-80, ГОСТ 
12.4.087-84, ГОСТ 12.4.090-86, ГОСТ 12.4.091-80, ГОСТ 12.4.092-80, ГОСТ 12.4.094-88, 
ГОСТ 12.4.095-80, ГОСТ 12.4.099-80, ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 12.4.101-93, ГОСТ 12.4.102- 
80, ГОСТ 12.4.103-83, ГОСТ 12.4.104-81 - ГОСТ 12.4.106-81, ГОСТ 12.4.107-82, ГОСТ 
12.4.110-82 - ГОСТ 12.4.113-82, ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ 12.4.118-82, ГОСТ 12.4.119-82, 
ГОСТ 12.4.120-82 - ГОСТ 12.4.125-83. -- 70 экз. -- [09-10461] 

УДК 331.45(083.74)(476) 


332 Рэгіянальная (тэрытарыяльная) эканоміка. Зямельнае (аграрнае) пытанне. 
Жыллёвая гаспадарка 


9185. Мороз, А. И. Социально-экономическое развитие региона: проблемы и пути их 
решения : монография / А. И. Мороз ; под научной редакцией Г. М. Лыча ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки 
Купалы. -- 3-е изд. -- Гродно: ГрГУ, 2009. -- 257 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 230-242 
(147 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-515-141-9. -- [09-10523] 

УДК [332.14:[338.1::316.42]1[(476.6) 

9186. Преснякова, Е. В. Экономическое регулирование использования городских зе- 
мель / Е. В. Преснякова ; под научной редакцией П. Г. Никитенко ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт экономики. -- Минск: Право и экономика, 2009. -- 130, [1] е.: 
схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 120-131 (75 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-442-709- 
6. -- [09-10260] 

УДК [332.3::332.6](476-212) 

9187. Региональные проблемы развития и регулирования экономики : материалы 
республиканской научно-практической конференции, 7 мая 2009 г. / [редколлегия: Л. В. Па- 
куш и др.]. -- Могилев: МгГУ, 2009. -- 265, [1] е.: ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. 
А. А. Кулешова. -- Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в конце докладов. 
75 экз. -- І5ВМ 978-985-480-553-5. -- [09-10525] 

УДК 332.14(476)(082) 


Гл. таксама Ме 9264 


334 Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы 


9188. Зайцев, В. В. Развитие открытых акционерных обіцеств, созданных в ходе прива- 
тизации: адаптационный аспект (на материалах Гомельской области) / В. В. Зайцев ; Мини- 
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стерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. 
Франциска Скорины. --- Минск : Право и экономика, 2009. - 184 с.: ил. ; 21 см. -- (Серия 
"Высшая школа бизнеса"). -- Библиография: с. 167-174 (93 назв.). -- 110 экз. -- І5ВМ 978- 
985-442-697-6. -- [09-10263] 
УДК 334.722.8:338.242.025.88(476.2) 
9189. Методические пособия по организации самозанятости безработных в сфере 
предпринимательства, ремесленной деятельности, агроэкотуризма и ведения личного 
подсобного хозяйства с изменениями и дополнениями / Министерство труда и социаль- 
ной заішциты Республики Беларусь, Научно-исследовательский институт труда Министерства 
труда и социальной зациты Республики Беларусь (НИЙ труда Минтруда и соцзаіциты). -- 
Минск: ИВЦ Минфина, 2009. - 109 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 61-66 (61 назв.). -- 500 
экз. -- І5ВМ 978-985-6921-38-7. - [09-10956] 
УДК 334.012.32(476-22) 
9190. Технико-экономические обоснования для содействия организации самозаня- 
тости безработных / Министерство труда и социальной зашциты Республики Беларусь, На- 
учно-исследовательский институт труда. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 199 е. : ил.; 20 
см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-37-0. - [09-10957] 
УДК 334.012.32(476-22) 
9191. Фурс, И. Н. Предпринимательство и бизнес-планирование : учебное пособие для 
слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров по специальности 
"Управление организациями и подразделениями агропромышленного комплекса" / И. Н. 
Фурс, Г. М. Наливайко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Институт по- 
вышения квалификации и переподготовки кадров АПК. -- Минск: БГАТУ, 2009. -- 257 с.: 
схемы ; 21 см. --- Библиография: с. 252-257 (71 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-519-116-3 
(в пер.). -- [09-10811] 
УДК [334.012.32:005.511](075.9) 


336 Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара. 
Банкаўская справа. Грошы 


9192. Володько, Л. П. Автоматизированные банковские системы: платежные системы и 
безналичные расчеты : учебное пособие / Л. П. Володько, А. Е. Олехнович, Л. К. Голенда ; 
Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. -- 
Пинск: ПолееГУ, 2009. -- 39 с. : схемы; 21 см. -- Бияблиография: с. 39 (15 назв.). -- 100 экз. 
-- І5ВАМ 978-985-516-053-4. -- [09-10568] 

УДК [336.717:004](075) 

9193. Воробьев, М. К. Теория финансов : учебно-методический комплексе : [для студен- 
тов] / М. К. Воробьев ; [(Частное учреждение образования “Минский институт управления". 
--. 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2009. -- 335 с.: схемы; 21 ем. -- Библиография: с. 335 (17 
назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-490-591-4. -- [09-11590] 

УДК 336.01(075.8) 

9194. Демиденке, Д. В. Деньги, кредит, банки : конспект лекций : для студентов специ- 
альностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / 
Д. В. Демиденко, О. М. Иванюк ; Министерство образования Республики Беларусь, Моги- 
левский государственный университет продовольствия. --- Могилев : МГГУП, 2009. -- 79 с.; 
20 см. -- 55 экз. -- [09-10506] 

УДК 336.7(075.8) 

9195. Ивашутин, А. Л. Финансовый менеджмент : учебно-методический комплекс для 
[студентов] экономических специальностей вузов / А. Л. Ивашутин. -- Минск: Амалфея, 
2009. --- 275 с.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 259-261 (25 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-441-794-3. --- [09-10806] 

УДК 336:005(075.8) 

9196. Мигурский, П. С. Теория финансов : конспект лекций для студентов специально- 
сти 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / П. С. Мигурский ; Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия. -- Могилев : 
МЕГГУП, 2009. --- 246 с. ; 20 см. --- Бяблиография: с. 246 (18 назв.). - 113 экз. -- [09-10808] 

УДК 336.01(075.8) 

9197. Петроченко, Е. Н. Теория налогов : учебно-методический комплексе для студентов 
специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Е. Н. Петроченко, И. В. Редько ; Министер- 
ство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. -- Ново- 
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полоцк : ПГУ, 2009. -- 307 е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 307 (11 назв.). -- 60 экз. -- 
І5ВА 978-985-418-843-0. -- [09-10509] 

УДК 336.22.01(075.8) 

9198. Пиіцик, Т. В. Государственный бюджет : учебно-методическое пособие : [для сту- 

дентов] / Т. В. Пишцик; БИП - Институт правоведения. -- Минск: БИП-С Плюс, 2009. -- 39, 

[1 е.; 20 см. -- Глоссарий: с. 36-38. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-523-045-9. -- [09-11014] 

УДК 336.14(476)(075.8) 

9199. Упроіценная система налогообложения : нормативные правовые акты Республи- 

ки Беларусь : В приведенные нормативные акты с 1 апреля 2009 г. изменения не вносились. 

Информация сверена с Эталонным банком данных правовой информации Республики Бела- 

русь по состоянию на 8 июня 2009 г. --- Минск : Дикта, 2009. - 103 с.; 21 ем. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-494-440-1. --- [09-10397] 

УДК 336.221.4(476)(094) 


9200. Ргіограпк (МіпзК). Ргіогбапк. Метбег оГ К7В бтобр : [аппца! герогі, 2008 / рроіоз: 
А. АПаКзеуец егёаі.]. -- МіазК : [5. п.], 2009. - 78, [1] е.: іл. ; 30 см. -- Фота таксама: Козігоу 
А., Кгепі А., ІліказреуісЁ А. -- На англійскай мове. -- 500 экз. -- [09-10484] 
Прыорбанк. Член Е7В Сгопр 
УДК 336.71(476)(047.1) 


338 Эканамічнае становішча. Эканамічная палітыка. 
Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі. Цэны 


9201. АгроОбзор : [бюллетень о ценовых характеристиках на сельскохозяйственную 
продукцию и продукты питания]. --- Минск [т. е. Поставы] : Пост, 2009. -- 23 с. ; 30 см. -- 
100 экз. (1-й з-д). -- І5ВА 978-985-90153-8-0. - [09-10475] 

УДК 338.436.33:338.5(055) 

9202. Актуальные проблемы экономики стройтельства : материалы республиканской 
научно-практической конференции, г. Минск, 23-24 апреля 2009 г. / [редколлегия: Л. К. 
Корбан, О. С. Голубова, Н. Е. Винокурова]. -- Минск: БНТУ, 2009. -- 82 с.: ил.; 21 ем. -- 
В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский националь- 
ный технический университет, Стройтельный факультет. --- Библиография в конце докладов. 
“50 экз. -- І5ВМ 978-985-525-225-3. -- [09-10579] 

УДК 338.45:69(082) 

9203. Высокие технологии в структуре устойчивого развития: проблема соответст- 
вия ноосферным ценностям / [Д. И. Широканов и др. ; научные редакторы: Д. И. Широка- 
нов, А. Д. Урсул] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт философии. -- Минск: 
Право и экономика, 2009. --- 199, [1] с. ; 20 см. -- (Серия "Гуманитарные науки"). -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Буслова М. К., Русанду Й. К., Урсул А. Д., 
Червинский А. С. --- Библиография в конце разделов. -- 150 экз. -- І5ВА 978-985-442-723-2. 
--. [09-10268] 

УДК 338.1:001.895 

9204. Демченко, Е. В. Маркетинг услуг: теория, методология, практика : монография / 
Е. В. Демченко. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 279 с. : схемы; 20 см. -- Библиография: 
с. 266-272 (111 назв.). -- Глоссарий: с. 275-279. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-43-1. -- 
[09-11498] 

УДК 338.46:339.138 

9205. Международная конференция по развитию национальной конкурентоспособ- 
ности, созданию условий для инновационного пути развития и формирования эконо- 
мики, основанной на знаниях (2009 ; Минск). Материалы Международной конференции 
по развитию национальной конкурентоспособности, созданию условий для инновационного 
пути развития и формирования экономики, основанной на знаниях / [под редакцией И. В. 
Войтова]. -- Минск: Белорусский институт системного анализа и информационного обес- 
печения научно-технической сферы, 2009. --- 145 с.: ил. ; 29 см. -- В надзаголовке: Государ- 
ственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. --- Часть текста на англий- 
ском языке. --- Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 215 экз. -- І5ВМ 978-985-6496-92-2. -- [09-10465] 

УДК [338.1-:338.21(082) 

9206. Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально- 
экономического развития : материалы Х Международной научной конференции (Минск, 
15-16 октября 2009 г.) : в 4 т. / [редколлегия: Полоник С. С. и др.]. -- Минск: НИЭЙ Мин- 
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экономики Республики Беларусь, 2009-  . -- 21 см. -- В надзаголовке: Министерство эко- 
номики Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, Белорусская науч- 
но-промышленная ассоциация, Научно-исследовательский экономический институт Мини- 
стерства экономики Республики Беларусь. -- І5ВІМ 978-985-6762-44-7. 

Т. 2: Секция І. Макроэкономическая политика и государственное регулирование эконо- 
мики. Секция 2. Формирование перспективной концепции социального развития. -- 2009. -- 
279 с. -- Библиография в конце докладов. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6762-45-4. -- [09-10908] 

УДК [338.17316.42](082) 

9207. Т. 3 : Секция 3. Прогнозирование развития межотраслевых комплексов и отраслей 
экономики. Секция 4. Инновационно-инвестиционное развитие экономики. -- 2009. -- 323, 
[1 с. -- Бияблиография в конце докладов. -- 150 экз. -- І5ВАХ 978-985-6762-46-1. - [09-11042] 

УДК [338.17316.42](082) 

9208. Самаль, Л. С. Формирование финансово-экономической модели устойчивости 
предприятия / Л. С. Самаль ; под научным руководством и редакцией В. Ф. Медведева ; На- 
циональная академия наук Беларуси, Институт экономики. -- Минск : Право и экономика, 
2009. --- 118 с. : схемы; 20 ем. -- (Серия "Высшая школа бизнеса"). -- Библиография: с. 
102-108 (60 назв.). -- 150 экз. -- І5ВА 978-985-442-715-7. -- [09-10270] 


УДК 338:314 
9209. Стариков, В. Я. Стратегический маркетинг. Политика товародвижения : учебно- 
методический комплеке : [для студентов] : в 2 ч. / В. Я. Стариков, С. Г. ІЦербакова ; [Частное 
учреждение образования "Минский институт управления"]. -- Изд. 2-е, стереотипное. -- 
Минск : МИУ, 2009. -- 241 с.: ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 153-154 (17 назв.), 
240-241 (17 назв.), библиография в конце тем. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-490-579-2. -- 
[09-11580] 
УДК [338.139::339.1421(075.8) 


338(476) Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь 


9210. Байчоров, В. М. Экомотель : экологически ориентированный придорожный сер- 
вис / [Байчоров Владимир Мухтарович, Гапанович Николай Николаевич, Синичка Алексей 
Андреевич]. -- Минск: Право и экономика, 2009. -- 79 с. : схема; 20 см. -- Перед выпуск- 
ными данными заглавие: Экомотель. Экологически ориентированный придорожный сервис. 
-- Авторы указаны на обороте титульного л. -- 70 экз. -- І5В 978-985-442-727-0. -- 
[09-10269] 

УДК 338.488:728.536(476) 

9211. Бусько, В. Н. Экономическая мысль Беларуси в период 1861-1939 гг. / В. Н. Бусь- 
ко ; [под научной редакцией П. Г. Никитенко] ; Институт экономики НАН Беларуси. -- 2-е 
изд. -- Минск: Право и экономика, 2009. --- 630, [1] с. ; 29 ем. -- (Серия "Научные труды 
белорусских ученых"). --- Заглавие корешка: Экономическая мысль Беларуси в период НЭПа 
(20-е годы). -- Библиография: с. 370-383 (587 назв.), библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. --- Именной указатель: с. 611-627. -- Содержание: Экономическая 
мысль Беларуси середины ХІХ - начала ХХ вв. ; Экономическая мысль Беларуси в начале 
ХХ века (1900 г. - февраль 1917 г.) ; Экономическая мысль Беларуси (февраль 1917 г. - март 
1921 г.) ; Экономическая мысль Беларуси в период НЭПа (20-е годы) ; Экономическая мысль 
Западной Беларуси в 1921-1939 гг. ; Экономическая наука Беларуси в 30-е годы ХХ в. -- 150 
экз. -- І5ВА 978-985-442-701-0. - [09-10495] 

УДК 338.2(476)'1861/1939" 

9212. Клюня, В. Л. Синергетический эффект национальной инновационной системы в 
транзитивной экономике / В. Л. Клюня, А. А. Матрунич. -- Минск: РИВШ, 2009. -- 203 е.: 
ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 195-203 (122 назв.), библиографические ссылки в подстроч- 
ных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-500-293-3. - [09-10542] 

УДК 338.23:001.895:330.1(476) 

9213. Легков, М. А. Турбизнес без ошибок: лицензирование, договоры, экскурсий, агро- 
экотуризм / М. А. Легков. -- Минск : Информационно-правовое агентство "Регистр", 2009. 
“98 с.: схемы; 21 см. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-6840-69-5. --- [09-10706] 

УДК 338.482:34(476) 

9214. Министерство промышленности Республики Беларусь З Міпізігу ог Іафизіту оў 
Фе КерабІіс оЁ ВеІапіз. -- Минск: Асконто, 2009. -- 35 с., включая обложку : ил.; 29 см. -- 
Параллельно на русском и английском языках. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-90114-7-4. -- 
І5ВА 9789859011474 (ошибоч.). -- [09-10482] 

УДК 338.45(476) 
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9215. Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы : 
материалы П Международной научно-практической конференции студентов, Минск, 14-15 
апреля 2009 г. / [редколлегия: Г. А. Короленок (главный редактор) и др.]. -- Минск: БГЭУ, 
2009. --- 259 с.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Бела- 
русь, Белорусский государственный экономический университет. --- Часть текста на англий- 
ском, белорусском, испанском, немецком и французском языках. -- 120 экз. -- І5ВА 978- 
985-484-632-3. -- [09-10081] 

УДК 338.1(476)(082) 

9216. Полоник, С. С. Экономическая безопасность Республики Беларусь в условиях 
финансового кризиса: внешнеэкономические и финансовые аспекты / С. С. Полоник. -- 
Минск: Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Рес- 
публики Беларусь, 2009. --- 371 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 364-369 (95 назв.). -- 100 
экз. -- І5ВМ 978-985-6762-43-0. - [09-10360] 

УДК 338-027.45(476) 

9217. Республика Беларусь З КЕеробііс оЁ Ве]агі5 : статистический ежегодник, 2009 / 


Национальный статистический комитет Республики Беларусь. -- Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2009. -- 599 с. ; 29 см. -- Перед выпускными 
данными заглавие: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009. --- Параллельно 


на русском и английском языках. --- 320 экз. -- І5ВА 978-985-6858-47-8 (в пер.). -- [09-10038] 
УДК [338.1-:316.42]1(476)(083.41) 


Гл. таксама Ме 9163, 9164, 9804 


338(1-87) Эканамічнае становішча зарубежных краін 


9218. Ермашкевич, Г. И. Экономическая история зарубежных стран : учебное пособие 
для студентов учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образования по экономи- 
ческим специальностям / Г. И. Ермашкевич. --- Минск : Экоперспектива, 2009. --- 391 с.: ил. ;21 
см. --- Библиография: с. 334-341. --- Словарь основных терминов и понятий: с. 361-378. -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-469-261-6. - [09-11050] 

УДК 338.21-87) 


339 Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка 
339.1 Агульныя пытанні гандлю. Рынак 


9219. Байбардина, Т. Н. Конкуренция и конкурентоспособность фирмы на междуна- 
родном рынке : текст лекции для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" и слуша- 
телей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения ква- 
лификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева ; Бел- 
коопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперациий. 
-- Гомель: БТЭУПК, 2009. -- 43 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 40-42. -- 110 экз. -- 
І5ВХ 978-985-461-700-8. - [09-10567] 

УДК 339.137.2(075.8/.9) 

9220. Дурович, А. П. Основы маркетинга : пособие для учацихся учреждений, обеспе- 
чиваюіцих получение среднего специального образования по экономическим специально- 
стям / А. П. Дурович. -- Минск: Издательство Гревцова, 2009. -- 293, [2] с.: ил., схемы; 20 
см. --- Библиография: с. 295 (17 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВХ 978-985-6826-66-8. - [09-10730] 

УДК 339.138(075.32) 

9221. Маркетинг: инструкции для профессионалов / [составители: О. М. Басалыга и 
др.]. -- Минск: Промкомплекс, 2009. - 154 с. ; 20 см. -- Составители также: Глубокий С. 
В., Макаревич Н. В., Мацкевич Ю. В., Хохлова Н. М. -- На обложке: практикум журнала 
"Маркетинг: идеи и технологии". -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-90166-1-5. -- [09-10768] 

УДК 339.138(083.133) 

9222. Основные правила торговли : извлечения из нормативных документов, регули- 
руюіцих вопросы торговой и торгово-производственной деятельности на территории Рес- 
публики Беларусь с изменениями и дополнениями / ООО "Научно-информационный центр - 
БАК"; [составитель: В. Н. Радевич]. -- Минск: НИЦ-БАК, 2009. -- 470 с. ; 24 см. -- 700 
экз. -- І5ВМ 978-985-6842-14-9. -- [09-10446] 

УДК 339. 1(476)(094.1) 


Гл. таксама Хе 9209 


28 


339.3 Унутраны гандаль 
Гл. Хе 9287 


339.5 Знешні гандаль. Міжнародны гандаль. Знешнегандлёвая палітыка. 
Мытныя пошліны 


9223. Беларусь и мировые экономические процессы : сборник научных статей / [ред- 


коллегия: А. В. Данильченко (отв. редактор) и др.]. -- Минск: БГУ, 2003- .-- 20 см. -- 
Вып. І вышел без сведений о номере выпуска в издательстве "Гехнопринт". 
Вып. 5. -- 2009. -- 166, [1] е. -- Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в 


конце научных статей. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-148-5. -- [09-10338] 
УДК 339.5/.9(476::1-87)(082) 
9224. Вып. 6. -- 2009. -- 178, [1] с.: ил., схемы. -- Библиография в конце научных ста- 
тей, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВАХ 978-985- 
518-169-0. -- [09-11475] 
УДК 339.5/.9(476::1-87)(082) 
9225. Белорусский экспорт “ Веіагізіап ехрогі : [рекламно-информационный каталог / 
под редакцией Виктора Жука ; подготовка текстов на английском языке: Марина Прудни- 
ченко, Юлия Матусевич]. -- Минск : Редакция журнала "Дело (Восток -- Запад)": БОФФ, 
2009. --- 19, [4] с., включая обложку : ил. ; 28 см. -- Подготовлено при содействий мини- 
стерств иностранных дел, экономики, промышленности, сельского хозяйства и продовольст- 
вия Республики Беларусь, государственных концернов: "Белгоспиіцепром", Беллесбумпром", 
“Беллегпром", "Белнефтехим". --- Часть текста параллельно на русском и английском язы- 
ках. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6889-12-0 (Редакция журнала "Дело (Восток -- Запад)"). -- 
[09-10057] 
УДК 339.564(476)(085.2) 
9226. Белорусский экспорт “ Веіагізіап ехрогі : [рекламно-информационный каталог / 
под редакцией Виктора Жука ; подготовка текстов на английском языке: Марина Прудни- 
ченко, Юлия Матусевич]. -- Минск : Редакция журнала "Дело (Восток -- Запад)", 2009. -- 
25, [17] с., включая обложку : ил. ; 28 см. -- Подготовлено при содействий министерств ино- 
странных дел, экономики, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Респуб- 
лики Беларусь, государственных концернов: "Белгоспиіцепром", "Беллесбумпром", "Беллег- 
пром", "Белнефтехим". --- Перед выпускными данными: Хе 24. --- Часть текста параллельно 
на русском и английском языках. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6889-13-7. - [09-11508] 
УДК 339.564(476)(085.2) 
9227. Никитенко, П. Г. Внешнеэкономическое сотрудничество Беларуси и Молдовы: 
состояние, проблемы, перспективы / П. Г. Никитенко, В. М. Цилибина ; Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси. -- Минск : Право и экономика, 2009. -- 46, [1] е.: 
схема ; 20 см. -- (Серия "Гуманитарные науки"). --- Библиография: с. 47 (7 назв.). -- 250 экз. 
-- І5ВА 978-985-442-700-3. -- І5ВМ 978-985-442-700-4 (ошибоч.). - [09-10274] 
УДК 339.5(476:478) 
9228. Углов, В. В. Финансирование внешнеторговых операций в странах переходной 
экономики / В. В. Углов ; под научной редакцией В. Ф. Медведева ; ГНУ "Институт эконо- 
мики НАН Беларуси", Белорусский государственный университет. -- Минск : Право и эко- 
номика, 2009. -- 351 с. ; 20 см. -- (Серия "Мировая экономика"). -- Библиография: с. 108- 
126 (223 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-442-728-7. - [09-10273] 
УДК 339.5:336.7 
9229. Черный, В. П. Международная экономика : курс лекций для студентов экономи- 
ческих специальностей дневной и заочной формы обучения / [Черный Владислав Павлович] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологиче- 
ский университет. --- Витебск : ВГТУ, 2009. -- 118 с.: ил. ; 21 см. -- Автор указан перед 
выпускными данными. -- Библиография: с. 117-118 (43 назв.). -- Основные положения и 
понятия: с. 112-116. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-481-165-9. -- [09-10399] 
УДК 339.5/.9(075.8) 
9230. Экспорт ёг инвестиции З Ехрогі бс іпуезітепі5 : [международный информацион- 
но-представительский каталог : к национальным выставкам в городах Вильнюс (Литва), Ека- 
теринбург (Россия) / гл. редактор - Дмитрий Зубков ; руководитель проекта - Наталья Дери- 


бо ; перевод - Елена Пристром]. -- Минск: Восток-проект, 2009. - 65, [1] с., включая об- 
ложку : ил. ; 28 см. -- Текст параллельно на русском и английском языках. -- 1000 экз. -- 
[09-10035] 


УДК [339.564:-330.322]1(476:474.5:-470)(085.2) 
Гл. таксама Хе 9231 
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339.7 Міжнародныя фінансы 
Гл. Хэ 9223, 9224, 9229 


339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамічная палітыка. 
Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка 


9231. Инновационные аспекты трансграничного сотрудничества : материалы Вто- 
рой международной научно-практической конференции, 9-10 апреля 2009 г. / [редколлегия: 
Г. М. Бровка и др.]. -- Минск: БНТУ, 2009. -- 319 с.: ил., схемы; 21 см. -- В надзаголовке: 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации, Кафедра "Таможенное 
дело", Факультет таможенной логистики межотраслевого института повышения квалифика- 
ций, Центр изучения внешней политики и безопасности. -- Часть текста на английском и 
немецком языках. --- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-525-190-4. -- [09-10561] 

УДК [339.9::339.543](476:1-87)(082) 

9232. Семак, Е. А. Международная экономическая интеграция : курс лекций : [для сту- 
дентов и аспирантов факультета международных отношений БГУ] / Е. А. Семак. -- Минск: 
БГУ, 2009. -- 194, [1] с.; 20 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. 
2 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-518-131-7. -- [09-10331] 

УДК 339.924(075.8) 


Гл. таксама Ме 9223, 9224, 9229 


34 Права. Юрыдычныя навукі 
9233. Кодексы Республики Беларусь / [составитель Гавриленко В. Г.]. -- Минск: Пра- 


во и экономика, 2009- .--29 см. -- (Серия "Юридическое обозрение"). 
Вып. 1: [в 3 т.], т. 1 : Избирательный кодеке Республики Беларусь, Кодекс Республики 
Беларусь о браке и семье, Жилиіцный кодеке Республики Беларусь ... -- 2009. -- 710 с. 


150 экз. -- І5В 978-985-442-703-4. - [09-10497] 
УДК 34(476)(094.4) 
9234. Вып. 1: [в 3 т.], т. 2: Кодеке Республики Беларусь о земле. Лесной кодеке Респуб- 
лики Беларусь. Водный кодеке Республики Беларусь ... -- 2009. -- 728 е. -- 150 экз. -- І5ВМ 
978-985-442-704-1. -- [09-10498] 


УДК 34(476)(094.4) 

9235. Вып. 1: [в З т.], т. 3 : Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су- 

дей. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. Кодекс Республики Бе- 

ларусь об административных правонарушениях ... -- 2009. -- 758 с. -- 150 экз. -- І5ВМ 978- 
985-442-705-8. -- [09-10499] 


Удк 34(476)(094.4) 


340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі 


9236. Глыбовская, Н. А. Обіцая теория права : учебно-методический комплеке : [для 
студентов] / Н. А. Глыбовская, А. Д. Лебедев, С. А. Трахименок ; [Частное учреждение обра- 
зования "Минский институт управления"]. -- 4-е изд. -- Минск: МИУ, 2009. -- 259 с. ; 21 
см. -- Библиография: с. 255-259 (75 назв.), библиографические ссылки в подстрочных при- 
мечаниях. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-490-581-5. -- [09-11574] 

УДК 340.1(075.8) 

9237. Гольдинберг, Б. М. Судебно-психиатрическая экспертиза в правоохранительной 
практике / Б. М. Гольдинберг, М. Т. Кузнецов, А. Ф. Свиб. -- Минск: Право и экономика, 
2009. --- 478, [1] с.: ил.; 21 ем. -- (Серия "Юридическое обозрение"). -- Библиография в 
тексте, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- Глоссарий: с. 311-320. 
250 экз. -- І5ВМ 978-985-442-696-9. --- [09-10266] 

УДК 340.63(075.8) 

9238. Государственная служба медицинских судебных экспертиз. Сьезд (З ; 2009 ; 
Минск). Материалы 3-го сьезда Государственной службы медицинских судебных экспертиз, 
2-5 июня 2009, г. Минск / Государственная служба медицинских судебных экспертиз ; [под 
редакцией Ю. А. Гусакова]. -- Минск: [б. и.], 2009. - 247 с.: ил.; 21 см. -- Часть текста на 
английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 160 экз. -- [09-11038] 

УДК 340.6(476)(082) 
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9239. Лебедев, А. Ф. Обіцая теория права : учебно-методическая разработка : [для сту- 
дентов] / А. Ф. Лебедев, Н. А. Глыбовская ; [(Частное учреждение образования "Минский ин- 
ститут управления"]. -- Минск: МИУ, 2009. -- 153 с. : схемы; 21 сем. -- 300 экз. -- І5ВМ 
978-985-490-568-6. - [09-11582] 

УДК 340.1(075.8) 

9240. Право и демократия : сборник научных трудов. -- Минск, 1988- .--20 ем. -- 
І55М 0202-6342. 

Вып. 20 / [редколлегия: В. Н. Бибило (гл. ред.) и др.]. -- БГУ, 2009. -- 327, [1] е. -- 
Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- Часть текста на белорусском 
языке. --- Библиография в конце научных трудов. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-518-138-6 (в 
пер.). -- [09-10356] 

УДК 340(082) 

9241. Правотворчество и правоприменение в современном обіцестве : материалы 
международной научной конференции студентов и аспирантов, Минск, 31 октября - І нояб- 
ря 2008 г. : [тезисы докладов / редколлегия: Г. А. Шумак (отв. редактор) и др.]. -- Минск: 
БГУ, 2009. --- 295 е. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-518-146-1. -- [09-10349] 

УДК 340.131/.136(043.2) 


Гл. таксама Хе 9157, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9299, 9300 


341 Міжнароднае права 


9242. Всеобіцая декларация прав человека : принята и провозглашена резолюцией 
217 А (Ш) Генеральной Ассамблей ООН от 10 декабря 1948 г. Конвенция Содружества Не- 
зависимых Государств о правах и основных свободах человека, Минск, 26 мая 1995 г. -- 
Минск: Дикта, 2009. -- 27, [1] с.; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-494-456-2. - [09-10394] 

УДК 341.231.14(47357)(094.2) 

9243. Данилевич, А. А. Международная правовая помоіць по уголовным делам: уголов- 
но-процессуальный аспект / А. А. Данилевич, В. И. Самарин. -- Минск: БГУ, 2009. -- 126, 
[1] с. ; 20 ем. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-518-152-2. -- [09-10333] 

УДК 3414 

9244. Довгань, Е. Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: совре- 
менные тенденциий / Е. Ф. Довгань ; Национальный центр законодательства и правовых ис- 
следований Республики Беларусь. --- Минск : Право и экономика, 2009. --- 357, [1] с. : схемы; 
20 см. -- Библиография: с. 294-339 (455 назв.), бияблиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-442-719-5. - [09-10257] 

УДК 341.23 


342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адміністрацыйнае права 


9245. Генкін, У. М. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Віцебская вобласць : 
нарматыўны даведнік / [У. М. Генкін, І. Л. Капылоў, В. П. Лемцюгова ; пад агульнай рэдак- 
цыяй В. П. Лемцюговай] ; Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Рэс- 
публіканская тапанімічная камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. -- Мінск: 
Тэхналогія, 2009. --- 668, [1] е. ; 23 ем. -- Частка тэксту паралельна на беларускай і рускай 
мовах. --- Паказальнікі назваў населеных пунктаў на беларускай мове, лацінскай графікай, на 
рускай мове: с. 525-627. -- Паказальнік страчаных назваў населеных пунктаў: с. 628-668. -- 
1625 экз. -- І5ВМ 978-985-458-192-7 (у пер.). -- [09-10803] 

УДК 342.26:811.161.3'373.211.1(476.5)(035.5) 

9246. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь З Конституция Республики Беларусь : [1994 г. (са 
змяненнямі і дапаўненнямі) : прынята на рэспубліканскіх рэферэндумах 24 лістапада 1996 г. 
1 17 кастрычніка 2004 г.]. -- Мінск: Беларусь, 2009. --- 92, [3] с. ; 20 см. -- Тэкст паралельна 
на беларускай і рускай мовах. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-01-0847-0. - [09-10283] 

УДК 342.4(76) 


9247. Василевич, Г. А. Конституция - основа национальной правовой системы / Г. А. Васи- 
левич. --- Минск: Право и экономика, 2009. --- 690 с. ; 21 см. -- (Серия "Гуманитарные нау- 
ки"). -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-442-693-8. - [09-10265] 

УДК 342.4(476) 
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9248. Зашита и справедливость : информационно-методический бюллетень для взрос- 
лых и детей / Учреждение образования "Национальный центр художественного творчества 
детей и молодежи" Министерства образования Республики Беларусь ; главный редактор Н. 
В. Васильченко. -- Минск : Национальный центр художественного творчества детей и мо- 
лодежи, 2009- .--29см. 

Вып. 1. -- 2009. -- 48 с.: ил. -- 5156 экз. -- [09-10043] 

УДК [342.7:364.4]-053.2(476)(055) 

9249. Кондратович, Н. М. Конституционное право зарубежных стран : ответы на экза- 
менационные вопросы : [для студентов вузов] / Н. М. Кондратович. -- 3-е изд., переработан- 
ное и дополненное. --- Минск: ТетраСистемс, 2009. - 155 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 
150-151 (24 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВА 978-985-470-953-6. -- [09-10942] 

УДК 342(1-87)(076.3)(075.8) 

9250. Крамник, А. Н. Административное право. Часть 2. Административно-деликтное 
право. Обіцая часть : пособие для студентов высших учебных заведений по юридическим 
специальностям / А. Н. Крамник. -- Минск: Издательский центр БГУ, 2009. -- 378, [1] е.; 
20 см. -- (Библиотека успешного студента). --- На титульном л.: 2-е изд., переработанное и 
дополненное. --- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 1000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-476-715-4. -- [09-11565] 

УДК 342.9(476)(075.8) 

9251. Пугачева, Т. И. Административное право : учебно-методический комплеке для 
студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" : в 4 ч. / Т. И. Пугачева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. -- 2-е изд. -- 
Новополоцк: ПГУ, 2009- .--20 см. -- І5ВМ 978-985-418-920-8. 

Ч. 2. -- 2009. -- 270, [1] с. -- Бяблиография: с. 249-270 (262 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 
978-985-418-921-5. - [09-10747] 

УДК 342.9(476)(075.8) 

9252. Ч. З. -- 2009. --- 198, [1] с. -- Бяблиография: с. 175-198 (288 назв.). -- 120 экз. -- 
І5ВХ 978-985-418-922-2. --- [09-10748] 

УДК 342.9(476)(075.8) 


Гл. таксама Ме 9124 


343 Крымінальнае права. Крымінальнае судаводства. Крыміналогія. 
Крыміналістыка 


9253. Вестник пенитенциарной медицины : научно-практический и информационный 
бюллетень / Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, РОО "Пенитен- 
циарное здоровье" ; [редколлегия: Вальчук Э. А. (главный редактор) и др.]. -- Минск: [б. и., 
2008? .- 29см. 

Вып. Хе 11. -- 2009. -- 63 с.: ил. -- Часть текста на английском языке. --- Библиография 
в конце статей. -- 250 экз. -- [09-10040] 

УДК [343.828::661](055) 

9254. Лагун, Н. Й. Особенности расследования хиіцений денежных средств с использо- 
ванием банковских пластиковых карточек : лекция : [для студентов] / Н. И. Лагун, О. Ю. 
Шпак ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. -- Минск: 
Академия МВД Республики Беларусь, 2009. -- 30, [1] е. ; 21 см. -- Библиография: е. 30 (14 
назв.). -- 160 экз. -- І5ВМ 978-985-427-515-4. - [09-11597] 

УДК [343.985.7:[343.711:336.717.13]1(075.8) 

9255. Лузгин, И. И. Криминалистика : учебно-методический комплеке для студентов 
специальности 1-24 01 02 "Правоведение" : в 5 ч. / И. И. Лузгин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новополоцк : ПГУ, 2008- 
“20 см. -- ІЗВМ 978-985-418-747-1. 

Ч. 4: Криминалистическая методика расследования и предупреждения отдельных видов 
и групп преступлений : в 2 кн., кн. І. -- 2009. -- 382, [1] е. -- Библиография: е. 380-382 (42 
назв.). -- 225 экз. -- І5ВМ 978-985-418-892-8. -- [09-10882] 

УДК 343.985.7(075.8) 

9256. Теневая экономика: мировые тенденции и реалии Беларуси : аналитический 
доклад / [Лученок А. Й. и др.]; под научной редакцией Никитенко П. Г. ; Национальная ака- 
демия наук Беларуси, Институт экономики. -- Минск: Право и экономика, 2009. - 83 с. ; 21 
см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бокун Н. Ч., Жук А. Л., Ко- 
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лесникова И. В., Маркусенко М. В., Осмоловская Л. Н., Попкова А. С., Преснякова Е. В., 
Шарамед И. В., Шулейко О. Л. -- Библиография: с. 80-83 (35 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-442-721-8. -- [09-10278] 

УДК 343.37(1-87:476)(047.1) 


Гл. таксама Хе 9166 


346 Гаспадарчае права. Прававыя пытанні дзяржаўнага рэгулявання эканомікі 


9257. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : [15 декабря 
1998 г. Хе 219-3: принят Палатой представителей 11 ноября 1998 г. : одобрен Советом Рес- 
публики 26 ноября 1998 г.]: В Кодекс с 15 июня 2009 г. изменения не вносились. Информа- 
ция сверена с Эталонным банком данных правовой информации Республики Беларусь по со- 
стоянию на 17 августа 2009 г. -- Минск: Амалфея, 2009. -- 311, [1] е. ; 20 см. -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-441-804-9. -- [09-10805] 

УДК 346.9(476)(094.4) 


347 Грамадзянскае права. Судовы лад 


9258. Бельская, Е. Ф. Взыскание алиментов и споры о детях / Е. Ф. Бельская. -- 2-е 
изд., доработанное. -- Минск: Агентство Владимира Гревцова, 2009. - 50, [1] е. ; 14 см. -- 
(Справочник-ориентир). -- На обложке: знаем свой права. -- 10020 экз. -- І5ВМ 978-985- 


6833-70-3. -- [09-10111] 
УДК 347.63/.64(476) 
9259. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : 11 января 1999 г. 
Хе 238-3: [принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г. : одобрен Советом Республики 
18 декабря 1998 г.] : в Кодеке с 15 июня 2009 г. изменения не вносились : информация све- 
рена с Эталонным банком данных правовой информации Республики Беларусь по состоянию 
на 20 августа 2009 г. -- Минск: Амалфея, 2009. -- 356 с. ; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-441-801-8. -- [09-10807] 
УДК 347.9(476)(094.4) 
9260. Ефремова, Н. А. Судоустройство : учебно-методический комплеке для студентов 
специальностей 1-24-01-02 "Правоведение" 1-24 01 03 "Экономическое право" / Н. А. Ефре- 
мова, В. О. Климова ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления". 
-- Минск: МИУ, 2009. -- 167 с.: схемы; 21 см. -- Библиография: с. 153-163 (108 назв.), 
библиография в конце тем. -- 300 экз. -- І5ВМХ 978-985-490-583-9. -- [09-11591] 
УДК 347.97/.99(075.8) 
9261. Кодеке Республики Беларусь о браке и семье: 9 июля 1999 г. Ме 278-3 : [принят 
Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]: в 
Кодексе с 15 июля 2009 г. изменения не вносились : информация сверена с Эталонным бан- 
ком данных правовой информации Республики Беларусь и Национальным реестром право- 
вых актов Республики Беларусь по состоянию на 18 августа 2009 г. -- Минск: Амалфея, 
2009. --- 168, [І] с. ; 20 ем. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-441-800-1. -- [09-10514] 
УДК 347.61/.64(476)(094.4) 
9262. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть / И. А. Маньковский, С. 
С. Вабиіцевич. -- Минск: ПТЧУП "Молодежное", 2009. -- 279 с. ; 20 см. -- (Библиотека 
юриста). --- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 
978-985-6731-49-8. -- І5ВІМ 978-985-6731-48-8 (ошибоч.). -- [09-10775] 
УДК 347.2/.7(476) 
9263. Сидорчук, Й. П. Гражданское право. (Особенная часть) : краткое изложение курса: 
[для студентов вузов] / И. П. Сидорчук, Ю. Н. Гайдук. -- 2-е изд. -- Минск: Амалфея, 2009. 
“342 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 323-339 (114 назв.), библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-441-805-6. - [09-10515] 
УДК 347.2/.7(476)(075.8) 
9264. Сташкевич, А. В. Все о льготном жилье и льготных кредитах / Андрей Сташке- 
вич, Юлия Чернушевич, Татьяна Пирогова. -- Минск : Агентство Владимира Гревцова, 
2009. --- 63 с.: ил.; 22 см. -- (Знаем свой права). -- На обложке авторы не указаны. -- 10020 
экз. -- І5ВМ 978-985-6833-73-4. -- [09-10705] 
УДК [347.254-:332.834.14](476) 


33 


349 Спецыяльныя галіны права. Галіны права змешанага характару 
349.4 Зямельнае права. Права планавання населеных месцаў 


9265. Клебанович, Н. В. Основы земельного законодательства и права : пособие для 
студентов географического факультета специализации 1-31 02 01-03 “"География (геоинфор- 
мационные системы)" / Н. В. Клебанович, Н. В. Ковальчик. -- Минск: БГУ, 2009. - 195, [1] 
с. ; 20 см. --- Бияблиография: с. 188-193. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-518-006-8. -- [09-10348] 

УДК 34941(476)(075.8) 


349.6 Прававыя пытанні аховы навакольнага асяроддзя 


9266. Губская, Н. С. Участие обіцественности в принятий экологически значимых ре- 
шений (правовой аспект) / Н. С. Губская. -- Минск: Право и экономика, 2009. -- 204, [1] е.; 
20 см. -- (Серия "Гуманитарные науки"). -- Библиография: с. 159-200 (276 назв.). -- 100 
экз. -- І5ВМ 978-985-442-718-8. - [09-10280] 


УДК 349.6 
9267. Круглов, В. А. Ответственность за нарушение правил охоты / В. А. Круглов. -- 2-е 
изд., переработанное и дополненное. --- Минск : Амалфея, 2009. - 95 с. ; 10х15 см. -- Биб- 


лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-441-807-0. 
“2. [09-11135] 
УДК [[349.6:639.2]:351.823.1](476) 
9268. Круглов, В. А. Ответственность за нарушение правил рыболовства / В. А. Круг- 
лов. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. --- Минск : Амалфея, 2009. -- 39 с.; 10х15 
см. --- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985- 
441-806-3. -- [09-11136] 
УДК [[349.6:639.1]:351.823.1](476) 


35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. 
Ваенныя навукі 


9269. Чуприс, О. Й. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республи- 
ки Беларусь / О. И. Чуприс ; Национальный центр законодательства и правовых исследова- 
ний Республики Беларусь. -- Минск : Право и экономика, 2009. -- 310 с. ; 20 см. -- (Серия 
"Гуманитарные науки"). -- Библиография: с. 252-310 (614 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978- 
985-442-720-1. - [09-10271] 

УДК 35.08:342.5(476) 


351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання. 
Ступені органаў дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання 


9270. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 1939-2009 : 
70 лет / [главный редактор Николай Леіценко]. -- Минск : Редакция газеты "Гранспортный 
вестник", 2009. --- 22 с., включая обложку : ил. ; 30 см. - 1000 экз. -- [09-11530] 
УДК 354:[656:625.7/.8]1(476)'1939/2009" 
9271. Минько, Н. С. Конституционно-правовой статус органов государственной власти 
в сфере природопользования в Республике Беларусь : научно-методическое пособие / Н. С. 
Минько. -- Минск: Право и экономика, 2009. - 55, [1] с. : схемы ; 21 см. -- (Серия "Выс- 
шее образование"). -- Библиография: с. 50-53 (25 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-442- 
710-2. --- [09-10261] 
УДК [351.075:502.171]:34(476) 
9272. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь 
от 17 июля 2007 г. Хе 263-3, с изменениями и дополнениями : В приведенный нормативный 
правовой акт с 16 июля 2008 г. изменения не вносились. Информация сверена с Эталонным 
банком данных правовой информации Республики Беларусь по состоянию на 25 августа 
2009 г. -- Минск: Дикта, 2009. -- 44 с.; 20 см. -- 500 экз. -- ІЗВІ 978-985-494-453-1. -- 
[09-10396] 
УДК 351.74(476)(094.5) 
9273. Пособие в помоць государственному инспектору по пожарному надзору и 
эксперту-аудитору (техническому эксперту) при проведении работ по проверке соот- 
ветствия продукции требованиям пожарной безопасности / Республиканский центр сер- 
тификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности Министерства по чрезвычайным си- 
туациям Республики Беларусь ; [(составители: И. В. Перминов, П. В. Артемьев, М. С. Мельникова ; 
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под обіцей редакцией С. Ю. Павлюкова]. -- Минск: РДСИЭЛВД МЧС РБ, 2009. -- 107, [1] 
с. : ил. ў 20 см. -- Библиография: с. 107-108 (30 назв.). -- Термины и определения: с. 6-9. -- 
250 экз. -- І5ВМ 978-985-90197-4-6. -- І5ВМ 978-985-901-974-6 (ошибоч.). - [09-10518] 
УДК 351.78:614.841.31:006(476) 
9274. Сборник нормативных правовых актов и иных документов, регламентирую- 
ших кадровую работу в органах внутренних дел : в 2 т. / Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, Академия МВД ; [составители: В. В. Бачила и др.]. -- 2-е изд., допол- 
ненное и переработанное. --- Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2009. -- 29 см. 
“2 Составители также: Беганский Н. М., Ломоть Й. В., Перов Р. В., Чеснов А. А. -- Библио- 
графические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 330 экз. -- І5ВМ 978-985-427-561-1. 
Т. 1.--274, [П е. -- І5ВМ 978-985-427-562-8. -- [09-11517] 
УДК 351.74:331.108(476)(094.1) 
9275. Т. 2. -- 315 с. -- І5ВМ 978-985-427-563-5. -- [09-11518] 
УДК 351.74:331.108(476)(094.1) 
9276. Теоретические и методологические аспекты государственного управления : 
материалы ХІ Республиканской научно-практической конференции молодых ученых 
(Минск, 9 апреля 2009 г.) / [редколлегия: В. А. Богуш, Л. Ф. Медведева, Л. Г. Русак]. -- 
Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2009. --- 239 с. : ил.; 
20 см. -- В надзаголовке: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. -- 
140 экз. -- І5ВІ 978-985-457-950-4. - [09-11072] 
УДК 351/354(082) 


Гл. таксама Ме 9302. 


355/359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі. 
Узброеныя сілы 


9277. Анисяев, М. А. Военная контрразведка Западного фронта. 1919-1924 гг. / М. А. Анися- 
ев ; Государственное учреждение образования "Институт национальной безопасности Рес- 
публики Беларусь". -- Минск : Право и экономика, 2009. -- 283, [1] с. : схемы ; 20 ем. -- 
Библиография: с. 262-284. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-442-694-5. - [09-10251] 

УДК 355.401(47357)'1919/1924" 

9278. 20 лет вывода советских войск из Афганистана. Уроки боевых действий в 
Афганистане (1979-1989 гг.) и проблемы патриотического воспитания молодежи : 
сборник материалов "круглого стола" / под редакцией Н. Н. Ковалевой. -- Брест : БрГТУ, 
2009. --- 55 с.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Бела- 
русь, Брестский государственный технический университет. --- Библиография в конце док- 
ладов. -- 70 экз. -- [09-10569] 

УДК [355.48(47:57:581)"1979/1989'4:37.035.6](082) 

9279. Западное оперативно-тактическое командование ВВС и войск ПВО / [Воору- 
женные Силы Республики Беларусь]. -- [Минск : б. и., 20092]. -- [14] с., включая обложку : 
ил. ; 30 см. -- 50 экз. -- [09-11537] 

УДК 355.354(476) 

9280. История военного искусства. Пути становления и вероятные направления 
развития военной стратегии и оперативного искусства : пособие : [для слушателей] / 
Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь ; [подго- 
товлено В. Е. Сухоруковым и др.]. -- Минск: ВА РБ, 2009. - 127 с. ; 20 см. -- Подготовле- 
но также: Котенко Н. Ф., Махоткин А. Ю., Шатько В. Й. -- Библиография: е. 127 (22 назв.). 
-- 150 экз. -- І5ВКМ 978-985-6661-70-2. -- [09-11032] 

УДК 355.4(075.9) 

9281. Коломоец, Ф. Г. Применение системного анализа в военном деле : монография / 
Ф. Г. Коломоец ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Государственное учреждение 
“Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь". -- Минск: 
ВА РБ, 2009. -- 187 с. : схемы; 21 см. -- На обложке автор не указан. -- Библиография: с. 
144-149 (84 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-6661-69-6. -- [09-11033] 

УДК 355:303.732.4 

9282. Невжинский, В. А. Техническое содержание и эксплуатация железнодорожных 
подьездных путей обьектов Министерства обороны Республики Беларусь : учебно- 
методическое пособие : [для студентов и курсантов] / В. А. Невжинский, М. Г. Козлов, А. В. 
Золотаренко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государствен- 
ный университет транспорта, Кафедра военно-специальной подготовки. -- Гомель : БГУТ, 


35 


2009. --- 82, [2] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 83 (б назв.). -- 95 экз. -- ІВА 978-985- 
468-600-4. --- [09-10788] 
УДК 355.691.21:625.1(476)(075.8) 
9283. Образовательный процесс: методика, опыт, проблемы : тематический сборник 
/ Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь ; [под 
обіцей редакцией А. А. Охрименко]. -- Минск: ВА РБ, 2009. -- 116 с.: ил.; 20 см. -- Нати- 
тульном л.: Хе 43. --- Библиография в конце статей. --- Содержит авторов: Балута В. В., Бон- 
дарович Е. Ф., Вертинский А. П., Гламазда А. В., Говин А. А., Грель И. Н., Грецкий В. В., 
Грибова Е. Л., Гусева А. В., Дубина С. А., Заневский Д. В., Зиневич И. Л., Игнатович С. Е., 
Кардаков В. И., Козловский А. Е., Комяк А. В., Коробко Ю. С., Костеневич Й. А., Костюко- 
вич С. Н., Кочеров А. Л., Ксенофонтов В. А., Куренев А. В., Курчавый Г. В., Кутьин М. К., 
Левчук З. С., Максимов Б. А., Мацкевич А. Н., Мельник С. Н., Мойсеев В. В., Монако Е. Ю., 
Мясников Д. В., Нижнева Н. Н., Овчаров А. В., Павловский А. В., Пак В. С., Петроченко А. 
С., Резниченко В. М., Смолонский С. Л., Смугалев А. С., Трушков Ю. Л., Тулинов Е. С., Фе- 
доров А. И., Хижняк А. В., Чупанов Р. А., Шарамет А. В., Шумский Г. С. -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-6661-77-1. -- [09-11099] 
УДК 355.232.6:378.14(476)(082) 
9284. Окунев, Ю. Н. Тактическая подготовка : организация и тактика действий мото- 
стрелковых подразделений в ходе выполнения специальных задач : учебно-методическое 
пособие : [для курсантов] / Ю. Н. Окунев, С. В. Никитенко ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра обіце- 
войсковой подготовки. --- Гомель : БГУТ, 2009. -- 73, [3] е. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 
75 (5 назв.). -- 70 экз. -- І5ВА 978-985-468-622-6. -- [09-10787] 
УДК 357.5:355.421(075.8) 
9285. Организация психологической работы в войнской части : пособие для курсан- 
тов и студентов военного факультета / [составители: И. Б. Колягин, Т. Е. Пирштук]. -- 
Минск: БГУ, 2009. - 110, [3] с., включая обложку ; 20 см. -- Библиография: с. 112 (12 
назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-485-990-3. -- [09-10386] 
УДК 355.13:[005.942:159.9](075.8) 
9286. Спектор, А. А. 100 величайших битв и сражений / [Спектор Анна Артуровна]. -- 


Минск : Харвест, 2009. -- 287 с. : ил., карты ; 34 см. -- Автор указан перед выпускными 
данным. -- 5000 экз. -- В переплете. -- І5ВМ 978-985-16-7043-3 (ошибоч.). - [09-10051] 
УДК 355.48(100) 


36 Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. 
Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога. Забеспячэнне жыллём. 
Страхаванне 


9287. Закон Республики Беларусь 9 января 2002 г. Хэ 90-3 "О зашите прав потреби- 
телей" : (в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 Хе 366-3). Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 7 апреля 2004 г. Хе 384 "Об утверждении Правил осуіцест- 
вления розничной торговли отдельными видами товаров и обіцественного питания". -- 
[Минск : б. и., 20092]. -- 63 с., включая обложку ; 20 см. -- 100 экз. -- [09-11054] 

УДК [366.5::339.37]1(476)(094) 

9288. Инвалидность и обіцество : материалы международной научно-практической 
конференции, посвяценной 20-летию образования ОО "БелОЙ", Минск, 4 июля 2008 г. / 
Гредколлегия: Э. И. Зборовский (отв. редактор), С. М. Сивец, К. Э. Зборовекий]. -- Минск: 
[б. и.], 2009. -- 291 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: Обіцественное обьединение "Белорусское 
обіцество инвалидов", Государственный институт управления и социальных технологий 
Белгосуниверситета, Национальный центр законодательства и правовых исследований Рес- 
публики Беларусь, Представительство ООН в Республике Беларусь. -- Часть текста на не- 
мецком языке. -- Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в подстроч- 
ных примечаниях. -- 300 экз. -- [09-10365] 

УДК 364.65-056.266(082) 

9289. О реализации в Новогрудском районе Декрета Президента Республики Бела- 
русь от 24 ноября 2006 года Хе 18 "О дополнительных мерах по государственной заіци- 
те детей в неблагополучных семьях" : материалы областного семинара для заместителей 
председателей горрайисполкомов, заместителей глав администраций г. Гродно, начальников 
управлений, отделов образования горрайисполкомов, администраций г. Гродно, г. Новогру- 
док, 10 апреля 2009 г. / [редколлегия: В. В. Гришечко, Е. П. Санько, Г. И. Митлошук]. -- 
Гродно : Гродненский областной институт развития образования, 2009. --- 94 с. ; 21 см.-- В 
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надзаголовке: Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учре- 
ждение образования "Гродненский областной институт развития образования". - 80 экз. -- 
[09-10958] 
УДК [[364.652:316.812]-053.2::37.013.42(476.6)]1(082) 
9290. Правила добровольного страхования имуіественных интересов юридических 
лиц: в 2 т. / Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах". 
2 Минск: [б. и.], 2009- .-- 20 см. 
Т. 1: Имуіцественное страхование. -- 2009. -- 199 с. -- 500 экз. -- [09-10377] 
УДК 368.1(476)(083.131) 
9291. Правила Хе 37 добровольного страхования риска непогашения кредита : (со- 
гласовано Министерством финансов Республики Беларусь 03.03.2004 г., рег. Хе 110 с изме- 
нениями и дополнениями) / Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 
“Белгосстрах". --- Минск: [б. и.], 2009. --. 18, [1] с. ; 20 см. -- 2000 экз. -- [09-10372] 
УДК 368.811.041(476)(083.131) 
9292. Правила Хе 37 добровольного страхования риска непогашения кредита (с та- 
рифами) : (согласовано Министерством финансов Республики Беларусь 03.03.2004 г, рег. 
Хе 110 с изменениями и дополнениями) / Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие "Белгосстрах". -- Минск: [б. и.], 2009. -- 29, [1] с. ; 20 см. -- 500 экз. -- 
[09-10375] 


УДК 368.811.1.041(476)(083.131) 
9293. Правила Хе 38 добровольного страхования стройтельно-монтажных рисков : 
(согласовано Министерством финансов Республики Беларусь 03.03.2004 г., рег. Хе 101 с из- 
менениями и дополнениями) / Белорусское республиканское унитарное страховое предпри- 
ятие "Белгосстрах". --- Минск: [б. и.], 2009. - 54, [1] е.; 20 см. -- 1000 экз. -- [09-10373] 
УДК 368.1.041:69.057(476)(083.131) 
9294. Правила Хэ 39 добровольного страхования убытков вследствие вынужденного 
перерыва в пройзводстве : (согласовано Министерством финансов Республики Беларусь 
03.03.2004 г., рег. Хе 96 с изменениями и дополнениями) / Белорусское республиканское 
унитарное страховое предприятие "Белгосстрах". --- Минск: [б. и.], 2009. -- 20 е. ; 20 см. -- 
1000 экз. -- [09-10369] 
УДК 368.87.041(476)(083.131) 
9295. Правила Ле 39 добровольного страхования убытков вследствие вынужденного 
перерыва в пройзводстве (с тарифами) : (согласовано Министерством финансов Респуб- 
лики Беларусь 03.03.2004 г., рег. Хе 96 с изменениями и дополнениями) / Белорусское рес- 
публиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах". -- Минск : [б. и.], 2009. -- 
42 с.; 20 см. -- 500 экз. -- [09-10371] 
УДК 368.87.041(476)(083.131) 
9296. Правила Ле 76 добровольного страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда и расходов в связи с осушцествлением профессиональной деятельно- 
сти : (согласовано Министерством финансов Республики Беларусь 03.03.2004 г., рег. Хе 108 
с изменениями и дополнениями) / Белорусское республиканское унитарное страховое пред- 
приятие "Белгосстрах". -- Минск: [б. и.], 2009. -- 30, [1] с. ; 20 см. -- 1000 экз. -- 
[09-10374] 
УДК 368.866.041(476)(083.131) 
9297. Правила Ле 82 добровольного страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда другим лицам и связанных с ней расходов (страхования обіцеграж- 
данской ответственности) : (согласовано Министерством финансов Республики Беларусь 
03.03.2004 г., рег. Хе 99 с изменениями и дополнениями) / Белорусское республиканское 
унитарное страховое предприятие "Белгосстрах". --- Минск: [б. и.], 2009. - 33, [1] е. ; 20 ем. 
“250 экз. -- [09-10370] 
УДК 368.866.041(476)(083.131) 


Гл. таксама Ме 9153, 9154, 9248 


37 Народная адукацыя. Выхаванне. Навучанне. Арганізацыя вольнага часу 


9298. Аналитические материалы по итогам 2008-2009 учебного года / Комитет по 
образованию Мингорисполкома ; [редколлегия: Т. В. Злобина и др.]. -- Минск: МГПТК по- 
лиграфий, 2009. - 127 е.; 21 см. -- 450 экз. -- [09-10533] 

УДК 37(476-25)"2008/2009"(047.1) 

9299. Беларусь - Китай : сборник научных трудов / Белорусский государственный уни- 
верситет, Республиканский институт китаеведения им. Конфуция. -- Минск : Издательский 
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центр БГУ, 2007- .-- 20 см. -- Основан в 2007 г. -- Вып. З вышел под заглавием: Бела- 
русь - Китай: история, традиции, опыт, перспективы. --- Заглавие параллельно на русском и 
китайском языках. 
Вып. 4: Государство и право / [под обіцей редакцией Г. А. Василевича]. -- 2009. -- 167, 
[1] е. -- Обложка и часть текста параллельно на русском и китайском языках. --- Библиогра- 
фия: с. 62 (14 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-476-721-5. - [09-10526] 
УДК .[371321:3401(476375 10)(082) 
9300. Вып. 5 : Государство и право / [под обіцей редакцией Г. А. Василевича]. г. 2009. 
-- 167, [1] е. -- Обложка и часть текста параллельно на русском и китайском языках. -- 
Библиография: с. 76 (20 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-476-720-8. - [09-10527] 
УДК [37:321-:340](47657510)(082) 
9301. Вып. 6: Экономика и образование / [под обіцей редакцией М. М. Ковалева]. -- 
2009. --- 182, [1] с. -- Обложка и часть текста параллельно на русском и китайском языках. 
--. Бияблиография в конце докладов. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-476-722-2. --- [09-10528] 
УДК [37-:[378.1:33]733]1(4765510)(082) 
9302. Гурецкий, А. А. Становление государственной системы образования и цензуры 
Российской империи в Беларуси (1772-1803 гг.) : пособие / А. А. Гурецкий ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический универси- 
тет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 90 е. ; 20 см. -- Библиография: с. 71-73 
(28 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-501-772-2. --- [09-10901] 
УДК [37:351.751.5]1(476)"1772/1803"(075) 
9303. Инновационные технологии в образовательном процессе : материалы научно- 
практической конференции / под обіцей редакцией А. П. Феіценко. -- Гомель : БГУТ, 2009. 
-- 152, [1] с.: ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Бела- 
русь, Белорусский государственный университет транспорта, Военно-транспортный факуль- 
тет. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-468-607-3. - [09-10789] 


УДК 37:001.895(082) 
9304. Колесниченко, Е. А. Выдаюіциеся педагоги ХІХ века: К. Д. Ушинский, Н. И. Пи- 
рогов, Л. Н. Толстой : пособие для студентов высцих учебных заведений / Е. А. Колесни- 
ченко, А. В. Комонова, Г. И. Малаіценко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. -- Мозырь: 
МЗзГПУ, 2009. -- 76 с. : ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 72-75 (61 назв.). -- 223 экз. -- 
[09-10566] 
УДК [37'18"(473:57)(092)-[929Ушинскийт929Пирогов”"929Толстой]](075.8) 
9305. Эврика-2008 : сборник научных работ / Министерство образования Республики 
Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ; [(редколлегия: В. П. 
Тарантей (отв. редактор) и др.]. -- Гродно : ГрГУ, 2009. -- 431 с.: ил.; 20 см. -- Часть тек- 
ста на белорусском языке. --- Библиография в конце научных работ. -- 40 экз. -- І5ВМ 978- 
985-515-172-3. -- [09-11103] 
УДК 37(082) 


37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы адукацыі 


9306. Амельков, А. А. Педагогическая психология в схемах, понятиях и персоналиях : 
[для студентов вузов / Амельков Анатолий Александрович, Дыгун Михайл Александрович, 
Иванова Лилия Николаевна]. -- 4-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содейст- 
вие", 2009. -- 71, [1] е. ; 20 см. -- Авторы указаны перед выпускными данныма. --- Библио- 
графия: с. 71-72 (26 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-520-115-2. - [09-10777] 

УДК 37.015.3(084.2)(075.8) 

9307. Аттестация педагогических работников в учреждениях культуры : [сборник 
инструктивно-методических материалов] / Министерство культуры Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Институт повышения ква- 
лификации и переподготовки кадров ; [составитель Т. М. Бунтовская]. -- Минск: БГУ куль- 
туры и искусств, 2009. - 101, [1] с. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Биб- 
лиография: с. 23-25 (40 назв.). -- 200 экз. -- [09-10728] 

УДК [37.011.31-051:331.108.43]:008 

9308. Безопасность вашего ребенка : советы родителям / Представительство Междуна- 
родного детского фонда в Республике Беларусь (Христианский детский фонд). -- Минск: 
Альтиора - Живые краски, 2009. - 43 с.: ил.; 21 ем. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6831-38- 
9. -- [09-10710] 

УДК 37.018.1 
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9309. В карусели семейных проблем / [авторы-составители: Л. М. Волкова, Н. П. Бур- 
дыко]. --- Минск : Красико-Принт, 2009. -- 173 с. : схемы ; 20 см. -- (Школа и семья). -- 
Библиография: с. 172 (20 назв.). -- 1300 экз. -- І5ВА 978-985-405-529-9. -- [09-10654] 

УДК 37.018.26:37.018.1 

9310. Маглыш, В. А. Социально-педагогические основы охраны и заіциты детства : 
учебно-методическое пособие : [для студентов] / В. А. Маглыш ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Мак- 
сима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 119, [1] е. ; 20 ем. -- (Серия "Социальная педагогика. 
Социальная работа" ; вып. 15). -- Библиография: с. 118-119 (19 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 
978-985-501-745-6. - [09-10903] 

УДК 37.013.42-053.2-058.862(476)(075.8) 

9311. Мир искусства и дети: проблемы художественной педагогики : материалы ІУ 
Международной научно-практической конференции, Витебск, 29-30 сентября 2009 г. / [ред- 
коллегия: И. А. Шарапова (главный редактор) и др.]. -- Витебск: ВГУ, 2009. -- 189 с.: ил 
нотные ил. ; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Ви- 
тебский государственный университет им. П. М. Машерова, Педагогический факультет. -- 
На обложке: Агі апа пісе. -- Часть текста на английском языке. -- Библиография в конце 
докладов. -- Авторский указатель: с. 189. -- 90 экз. -- І5ВМ 978-985-517-108-0. -- 
[09-10876] 

УДК 37.036:7(082) 

9312. Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграци- 
онных процессов : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Бела- 
русь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Российская академия 
образования, Институт теории и истории педагогики ; под обіцей редакцией М. И. Вишнев- 
ского, В. В. Мосолова. -- Могилев: МгГУ, 2008- .--20 см. 

Ч. 2. 2009. 303 с. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 
150 экз. -- І5ВІ 978-985-480-554-2. --- [09-10091] 


УДК 37.01(082) 
9313. Прокофьева, О. О. Педагогика : практикум с использованием методов и приемов 
технологии развития критического мышления : учебно-методическое пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучаюіцихся по специальностям 1-86 01 01-01 05 "Социальная 
работа" / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев: МгГУ, 
2009. --- 236, [3] с.: ил. ; 21 ем. -- Библиография в тексте. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-480- 
556-6. -- [09-10082] 


УДК 37.01(076.58) 
9314. Справочник по дидактике в схемах и понятиях / [(составители: Е. Л. Адарченко, 
Л. Н. Городецкая, Н. А. Хмельницкая]. -- 5-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания 


"Содействие", 2009. - 53, [2] е. ; 20 см. -- Библиография: с. 55 (19 назв.). -- Краткий педа- 
гогический словарь: с. 49-54. -- 500 экз. -- І5ВАМ 978-985-520-116-9. -- [09-10863] 
УДК 37.02(035.5)(075) 
9315. Столичная школа : справочно-информационные материалы / Комитет по образо- 
ванию Мингорисполкома ; [составитель: Ахрамович Галина Николаевна]. -- Минск : 
МГПТК полиграфии, 2009. - 147 е. ; 21 см. -- 450 экз. -- [09-10532] 
УДК 37.018.522(476-25)(083.41) 


Гл. таксама Ме 9121, 9155, 9278, 9289, 9495 


371 Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьная арганізацыя 


9316. В помоцць педагогу, сдаюіцему экзамен на высшую квалификационную кате- 
горию учителя : пособие / Государственное учреждение образования "Минский городской 
институт развития образования" ; [под редакцией О. В. Нестерович]. -- Минск: МГИРО, 
2009. -- ІІІ с.; 21 ем. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце тем. 
-- 161 экз. -- І5ВК 978-985-6810-90-2. --- [09-10873] 

УДК 371.14 

9317. Круглик, Т. М. Компьютерные технологии в образовании : учебно-методическое 
пособие : [для студентов] / Т. М. Круглик, А. Ю. Зуенок ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 
Танка. --- Минск: БГПУ, 2009. -- 101 с.; 20 см. -- Библиография: с. 81-83 (47 назв.). -- 150 
экз. -- І5ВМ 978-985-501-774-6. -- [09-11045] 

УДК 371.3:004(075.8) 
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9318. Кухарев, Н. В. Становление педагога-исследователя в профессиональной деятель- 
ности : учебное пособие / Н. В. Кухарев. -- Минск : Экоперспектива, 2009. -- 187 с.: ил., 
схемы ; 20 см. --- Бяблиография: с. 120-122 (33 назв.), 132-133 (б назв.), библиографические 
ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-469-280-7. -- [09-11047] 

УДК 371.13(075) 

9319. Литвинова, С. А. Охрана труда в кабинете химий: в помоіць учителю химии / С. 
А. Литвинова ; Управление образования Миноблисполкома, Государственное учреждение 
образования "Минский областной институт развития образования". -- Минск : МОЙРО, 
2009. --- 69 с. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6907-14-5. - [09-10969] 

УДК 371.621.5:658.345 

9320. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" З 
Тае Майопа! Сбііігеп'5 Едасайоп апад Неаій Сепіег "Рабгіопок" / Министерство образования 
Республики Беларусь. -- [Минск : б. и., 20092]. -- [18] е., включая обложку : фот. ; 30 см. -- 
Текст параллельно на русском, белорусском и английском языках. -- 100 экз. -- [09-11534] 

УДК 371.217.3(476) 

9321. Технологии использования интерактивного обучения в процессе подготовки 
учителя иностранного языка : учебно-методическое пособие : [для студентов / Н. Г. Олов- 
никова и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государствен- 
ный педагогический университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 241 с.; 20 
см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Андарало М. А., Вдовичев 
А. В., Комкова Е. И., Мнишкур Е. С. --- Бяблиография: с. 236-241 (114 назв.). -- Глоссарий: 
с. 193-235. -- 90 экз. -- І5ВА 978-985-501-712-8. -- [09-11043] 

УДК 371.13:81'243(075.8) 


373 Дашкольнае выхаванне і адукацыя. Агульная школьная адукацыя. 
Агульнаадукацыйная школа 


9322. Туристско-краеведческий вестник / Республиканский центр туризма и краеведе- 
ния учаіцейся молодежи. --- Минск: [б. и.], 2002- .-- 20 см. -- Основан в 2003 г. 
Вып. 20. -- 2009. -- 89 с. -.- Бияблиография: с. 35-36 (6 назв.), 64 (5 назв.), 88-89 (12 
назв.). -- 100 экз. -- [09-10519] 
УДК 373.016:[338.48-2-057.874:908(476)(082) 


373.1 Арганізацыя навучальнага працэсу ў агульнаадукацыйнай школе 


9323. Емельянчик, Л. В. Методические аспекты совершенствования воспитательной 
работы в шестой школьный день : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений 
и учреждений внешкольного воспитания и обучения / Л. В. Емельянчик, А. С. Никончук, С. 
М. Сазонова ; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учрежде- 
ние образования "Академия последипломного образования". --- Минск : АПО, 2009. -- 208 с.: 
схемы ; 21 см. -- Бияблиография: с. 72-75 (53 назв.), 140 (11 назв.), библиографические ссыл- 
ки в подстрочных примечаниях. -- 150 экз. -- І5ВАМ 978-985-495-111-9. -- [09-10832] 

УДК 373.1.02/.03 

9324. Искусство диалога / [авторы-составители: А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова, В. В. 
Наркевичюте]. -- Минск: Красико-Принт, 2009. -- 125 с. ; 20 см. -- (Деятельность класено- 
го руководителя). --- Бяблиография: с. 123 (9 назв.). -- 1800 экз. -- І5ВМ 978-985-405-536-7. 
--. [09-10936] 

УДК 373.1.025:[808.5--316.6] 

9325. Ковалевич, М. С. Профессиоведческая и психологическая поддержка старше- 
класеника : учебно-методическое пособие / М. С. Ковалевич ; Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2009. -- 98 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 
95-98 (54 назв.). -- 100 экз. -- І5ВХ 978-985-473-451-4. - [09-11485] 

УДК [373.1.047:373.1.015.3](075) 

9326. Колбышева, С. И. Анимационное кино как средство формирования навыков ау- 
диовизуального (экранного) восприятия у учаіцихся старших классов / [С. И. Колбышева]. 
-- Минск: Бестпринт, 2009. -- 176 с. : схемы; 20 см. -- Автор указан на обложке и перед 
выпускными данныма. --- Библиография: с. 159-175 (266 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6873-19-8. - [09-10799] 

УДК 373.168 
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9327. Лукашеня, З. В. Технологические аспекты педагогического исследования (на 
примере процесса трудовой и технологической подготовки школьников) : учебно-мето- 
дическое пособие для студентов высших учебных заведений / З. В. Лукашеня ; Министерст- 
во образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. -- Ба- 
рановичи : БарГУ, 2009. --- 180, [1] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 177-179 (47 назв.). -- 100 
экз. -- І5ВМ 978-985-498-237-3. - [09-11097] 

УДК [[373.1.016:331].012]1(075.8) 

9328. Музыкальные встречи : из репертуара творческих вечеров, веселая копилка нот, 
от мелодии к песне, цветочная рапсодия / [редактор-составитель Л. И. Жук]. -- Минск: Кра- 
сико-Принт, 2009. -- 126 с. ; 20 см. -- (Праздник в школе). -- 8100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
405-535-0. -- [09-10995] 

УДК 373.138:31:78 

9329. Плахова, Т. В. Ты - семьянин : учебно-методическое пособие / Т. В. Плахова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования 
“Академия последипломного образования". -- 2-е изд. -- Минск: АПО, 2009. -- 76, [1] с.: 
ил. ў 20 см. -- На обложке автор: В. Т. [т. е. Т. В.] Плахова. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-495- 
107-2. --- [09-10970] 

УДК 373.1.034:173 

9330. Система работы учреждения образования по формированию здорового образа 
жизни : из опыта работы ГУО "Средняя обіцеобразовательная школа Хе 20 г. Борисова" / 
Управление образования Миноблисполкома, Государственное учреждение образования 
“Минский областной институт развития образования" ; [составители: Бойко Т. И., Прокоп- 
чик Е. Г., Савенок М. Ю.]. -- Минск: МОЙРО, 2009. -- 161, [1] е.: ил.; 21 см. -- (Педаго- 
гическая мастерская). --- Бияблиография: с. 120-121 (28 назв.). -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6907-12-1. -- [09-10968] 

УДК [373.1.037.1-:373.172/.178](476.1-2 Борисов) 

9331. Смагина, Л. И. Уроки будушцим мужьям и женам: жизнь вне стен интерната : 
практическое пособие / Л. И. Смагина, А. С. Чернявская. --- Минск: Ковчег, 2009. -- 163, [1] 
с. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 162-163 (25 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-6756-91-0. 
--. [09-11487] 

УДК 373.1.034:173 

9332. Энергия и среда обитания : альбом информационных материалов по итогам кон- 
курса школьных проектов по энергоэффективности / [составитель Калиновская Лидия Пет- 
ровна]. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009. --- 16, [2] с., включая обложку : ил. ; 20х30 
см. -- 510 экз. -- [09-10486] 

УДК 373.1.033:620.97 


373.167.1 Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі 


9333. Алгебра : вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з бе- 
ларускай мовай навучання / [А. П. Кузняцова і інш.] ; пад рэдакцыяй Л. Б. Шнэпермана ; 
[пераклад з рускай мовы Н. М. Алганавай]. -- 3-е выд., перапрацаванае. -- Мінск : Народная 
асвета, 2009. --- 318 с.; 22 см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары такса- 
ма: Мураўёва Г. Л., Шнэперман Л. Б., Яшчын Б. Ю. -- 22051 экз. -- І5ВМ 978-985-03-1215-0 
(у пер.). -- [09-10294] 

УДК 373.167.1:512:512(075.3-161.3) 

9334. Беларуская мова : 3-ці клас / [аўтар-складальнік Леўкіна Лідзія Фёдараўна]. -- 
6-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2009. -- 96 с. ; 10х14 см. -- (Карткі-заданні). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-198-6. -- [09-10224] 

УДК 373.167.1:811.161.3:811.161.3(075.2) 

9335. Беларуская мова : 9-ты класе : тэсты для тэматычнага і выніковага кантролю : да- 
паможнік для навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў : [11-гадовы тэрмін навучання / 
складальнік А. С. Ахраменка]. -- Мазыр : Белы Вецер, 2009. -- 68 с. ; 20 см. -- (Дыдактыч- 
ны матэрыял). -- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-514-796-2. -- [09-11305] 

УДК 373.167.1:811.161.3:811.161.3(075.3) 

9336. Беларуская мова : практычны дапаможнік для абітурыентаў / Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Акадэмія МУС ; [аўтар-складальнік: В. А. Кіслая]. -- 
Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2009. - 127 с. ; 21 см. -- Бібліяграфія: е. 125. 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-427-564-2. - [09-11071] 

УДК 373.167.1:811.161.3:811.161.3(075.4) 
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9337. Беларуская мова : тэсты для тэматычнага і выніковага кантролю : 8-мы клас: да- 
паможнік для навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў / [складальнік А. С. Ахраменка]. -- 
Мазыр : Белы Вецер, 2009. -- 52 с. ; 20 см. -- (Дыдактычны матэрыял). -- 613 экз. -- І5ВМ 
978-985-514-795-5. -- [09-10250] 

УДК 373.167.1:811.161.33811.161.3(075.3) 

9338. Галяш, Г. А. Беларуская мова : 3-ці клас : рабочы сшытак / Г. А. Галяш, Н. А. 
Жыліч. -- Мінск: Аверсэв, 2009. -- 74 с.: іл.; 22 см. -- (Рабочыя сшыткі). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-235-8. --- [09-10690] 

УДК 373.167.1:811.161.35811.161.3(075.2) 

9339. Геаграфія мацерыкоў і краін : вучэбны дапаможнік для 8-га класа агульнаадука- 
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання / [А. А. Зыль і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй 
П. С. Лопуха ; [пераклад з рускай мовы М. Л. Страхі]. -- Мінск: Народная асвета, 2009. - 
214 с.:іл.; 22 см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Лопух П. 
С., Навуменка Н. У., Страха М. Л. -- 26725 экз. -- І5ВМ 978-985-03-1210-5 (у пер.). -- 
[09-10354] 

УДК 373.167.1:913(4/9)913(4/9)(075.32161.3) 

9340. Гісторыя Беларусі, 1917-1945 гг. : 10-ты клас: хрэстаматыя : дапаможнік для 
вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [аўтары- 
складальнікі: А. А. Каваленя і інш.] ; пад рэдакцыяй А. А. Кавалені. -- Мінск : Пачатковая 
школа, 2009. -- 286, [1] с. ; 22 см. -- Аўтары-складальнікі таксама: Даніловіч В. В., 
Жылінскі М. Г., Новікаў С. Я. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 6200 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6974-04-2 (у пер.). -- [09-10694] 

УДК 373.167.1:94(476)794(476)(075.3-161.32161.1) 

9341. Жыліч, Н. А. Беларуская мова : 2-гі класе: тэматычны трэнажор / Н. А. Жыліч. -- 
2-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2009. - 140 с.; 17 см. -- (Карткі-заданні). -- 3100 экз. -- І5ВМ 
978-985-533-002-9. --- [09-11113] 

УДК 373.167.1:811.161.35811.161.3(075.2) 

9342. Жыліч, Н. А. Беларуская мова : 3-ці клас : тэматычны трэнажор / Н. А. Жыліч, 
А. Г. Казлова. -- 2-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2009. --- 96 е.: іл.; 17 см. -- (Карткі-заданні). 
4100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-187-0. -- [09-11112] 

УДК 373.167.1:811.161.35811.161.3(075.2) 

9343. Жыліч, Н. А. Мая Радзіма - Беларусь : красворды для вучня 4-га класа / Н. А. 
Жыліч. -- Мінск: Аверсэв, 2009. -- 79, [1] е.: іл. ; 20 см. -- (Урок у пачатковай школе). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-509-894-3. --- [09-10923] 

УДК 373.167.1:908(476)7908(476)(075.2) 

9344. Ісачанкава, Л. А. Сшытак для лабараторных работ і эксперыментальных даследа- 
ванняў па фізіцы для 8 класа : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з бела- 
рускай мовай навучання / Л. А. Ісачанкава, Ю. Дз. Ляшчынскі, Л. П. Ягорава. -- 5-е выд. -- 
Мінск: Аверсэв, 2009. -- 79 с. : іл. ; 20 см. -- (Рабочыя сшыткі). -- Загаловак 1-га выд.: 
Сшытак для лабараторных работ па фізіцы. -- На вокладцы: Фізіка. 8. -- 3100 экз. -- І5ВМ 
978-985-529-219-8. --- [09-10615] 

УДК 373.167.1:53:53(075.3-161.3) 

9345. Казлова, А. Г. Беларуская мова : 4-ты клас : тэматычны трэнажор / А. Г. Казлова. 
--. 2-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2009. -- 128 с.; 17 см. -- (Карткі-заданні). -- 4100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-186-3. - [09-11114] 

УДК 373.167.1:811.161.35811.161.3(075.2) 

9346. Міхайлаў, П. А. Беларуская мова : тэматычны трэнажор : Фанетыка. Арфаэпія. 
Арфаграфія : для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / П. А. Міхайлаў, А. К. Пе- 
кач, С. І. Фацеева. -- 2-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2009. -- 94, [1] с. ; 20 см. -- (Школьнікам, 
абітурыентам, навучэнцам). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-181-8. - [09-10619] 

УДК 373.167.1:811.161.3:5811.161.3(075.3/.4) 

9347. Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны ХІІ ст. : 6-ты 
клас : рабочы сшытак : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / С. В. Паноў. -- 3-е выд., перапрацаванае. -- Мінск: Аверсэв, 2009. - 110 
с. : іл. ;20 см. -- (Рабочыя сшыткі). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-004-0. -- [09-10614] 

УДК 373.167.1:94(476)794(476)(075.3-161.3) 

9348. Паноў, С. В. Мая Радзіма - Беларусь : рознаўзроўневыя заданні для вучняў : 4-ты 
клас : дапаможнік для вучняў пачатковай школы / С. В. Паноў. -- Мінск: Юнипресе, 2009. 
717 с.:іл.; 22 ем. -- (Серыя "Рабочыя сшыткі"). -- На вокладцы аўтар не паказаны. -- На 
тытульным л. : выд. 4-е, дапрацаванае. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-008-2. --- [09-10607] 

УДК 373.167.1:94(476):94(476)(075.2) 


42 


9349. Тумаш, Г. В. Беларуская мова : 6-ты клае : рабочы сшытак : дапаможнік для вуч- 
няў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі / Г. В. Тумаш. -- 
7-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2009. - 128 с.: іл.; 20 см. -- (Рабочыя сшыткі). -- 4100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-230-3. -- [09-10613] 

УДК 373.167.1:811.161.3:811.161.3(075.3) 


9350. Агейчик, Н. Н. Мой родной город Минск: 2-й класе : рабочая тетрадь (факульта- 
тивные занятия) / Н. Н. Агейчик, Н. Н. Максимук, Н. В. Сергун. -- 2-е изд., переработанное. 
2 Минск: Пачатковая школа, 2009. -- 43, [1] с. : ил.; 29 см. -- 3000 экз. -- І5ВК 978-985- 
6857-75-4. -- [09-10037] 

УДК 373.167.1:908(476-25):7908(476-25)(075.2) 

9351. Алгебра : 7-й класс: к учебному пособию "Алгебра. 7 класс" для обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения авторов Е. П. Кузнецовой [и др.] под ре- 
дакцией Л. Б. Шнепермана / [автор-составитель Т. В. Горбацевич]. -- Минск : Юнипресс, 
2009. --- 382, [1] е. ; 20 ем. -- (Серия "Решаем домашние задания"). -- 5100 экз. -- І5ВАМ 978- 
985-532-022-8. --- [09-10871] 

УДК 373.167.1:512:512(075.3-161.1) 

9352. Алгебра : 10-й класе: к учебному пособию "Алгебра. 11 класе" для обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения авторов Е. П. Кузнецовой [и др. / автор- 
составитель Н. В. Юшкевич]. -- Минск: Юнипресе, 2009. --- 528 с.: ил.; 20 ем. -- (Серия 
"Решаем домашние задания"). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-532-014-3. -- [09-10632] 

УДК 373.167.1:512:512(075.3-161.1) 

9353. Алгебра в 7 классе : учебно-методическое пособие для учителей обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. -- 6-е изд., пере- 
работанное. --- Минск: Аверсэв, 2009. -- 208 с. ; 20 см. -- (Библиотека учителя). -- Авторы 
также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. -- Заглавие 2-5-го изд.: Математика в 
7 классе. -- 2100 экз. -- І5В 978-985-529-236-5. -- [09-10838] 

УДК 373.167.1:512:512(075.3-161.1) 

9354. Английский язык З Епеііз8: 8-й класе: учебное пособие для 8-го класса гимна- 
зий с белорусским и русским языками обучения / [Н. В. Юхнель и др.]. -- Минск: Аверсэв, 
2009. --- 254 с.: ил.; 24 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бу- 
шуева Э. В., Гуськов А. Л., Лабода Т. Е., Манешина А. В., Матюш Н. В., Наумова Е. Г. -- За- 
главие обложки на английском языке. -- 10100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-129-0. -- 
[09-10436] 

УДК 373.167.1:811.1113811.111(075.3-161.3-161.1) 

9355. Английский язык в таблицах и правилах : 1-2-3-й классы / [автор-составитель 
К. А. Тананушко]. -- Москва: АСТ ; Минск: Харвест, 2009. -- 96 с. ; 22 см. -- (Серия 
“Солнышко"). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-17-013619-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-0746-0 
(ошибоч.). -- [09-10522] 

УДК 373.167.1:811.1114811.111(075.2) 

9356. Артемьева, Ю. Ю. Русский язык: 2-4-е классы : памятки для работы над ошиб- 
ками / Ю. Ю. Артемьева, Л. П. Гапанович. -- 3-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 32 с.; 17 
см. -- (Урок в начальной школе). -- 7200 экз. -- І5ВА 978-985-509-936-0. -- [09-10071] 

УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.2) 

9357. Будько, А. Ф. Немецкий язык З РецізсЕ : 3-й класе : рабочая тетрадь : пособие для 
учашцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / А. Ф. Будько, И. 
Ю. Урбанович. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 137, [1] с.: ил. ; 22 см. -- (Рабочие тетради). -- 
Обложка на немецком языке. -- 6100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-140-5. - [09-10601] 

УДК 373.167.1:811.112.24811.112.2(075.22161.1) 

9358. Будько, А. Ф. Немецкий язык У РецізсВ : 6-й класе: рабочая тетрадь : пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / А. Ф. Будько, Й. 
Ю. Урбанович. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 80 с. : ил.; 20 см. -- (Рабочие тетради). -- Об- 
ложка на немецком языке. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-529-141-2. --- [09-10611] 

УДК 373.167.1:811.112.2:811.112.2(075.3-161.1) 

9359. Будько, А. Ф. Немецкий язык “ РецізсЁ : 8-й класс : рабочая тетрадь : пособие для 
учаіцихся учреждений, обеспечиваюіцих получение обіцего среднего образования, с русским 
языком обучения : к учебнику "Эргасруеі Гецізср-4" для 8-го класса обіцеобразовательной 
школы (автор А. Ф. Будько) / А. Ф. Будько. -- 5-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 63, [1] е.: 
ил. ; 20 см. -- (Рабочие тетради). -- Автор и заглавие обложки на немецком языке. -- 3100 
экз. -- І5В 978-985-529-220-4. -- [09-10612] 

УДК 373.167.1:811.112.24811.112.2(075.3-161.1) 
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9360. Буй, М. В. Механика : пособие для слушателей курсов по подготовке к поступле- 
нию в вузы / М. В. Буй, А. П. Павленко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра физики. -- Гомель : БГУТ, 
2009. --- 94, [2] с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 94-95 (11 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 
978-985-468-553-3. -- [09-10586] 

УДК 373.167.1:531/5345531/534(075.4) 

9361. Вадюшина, Д. С. Французский язык : учебное пособие для 6-го класса обіцеобра- 
зовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Д. С. Вадюшина. -- 
Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 271 с.: ил. ; 22 см. -- Переплет на французском языке. 
6177 экз. -- ІЗВМ 978-985-06-1733-0 (в пер.). -- [09-11108] 

УДК 373.167.1:811.133.1--811.133.1(075.3-161.3161.1) 

9362. Вдовиченко, В. М. Человек и мир : рабочая тетрадь : 2-й класе : пособие для уча- 
шихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. М. Вдовиченко, Т. 
А. Ковальчук. -- Минск: Юнипресс, 2009. - 79 с.: ил. ; 22 см. -- (Серия "Рабочие тетра- 
ди"). -- На обложке авторы не указаны. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-009-9. -- 
[09-10606] 

УДК 373.167.1:[502613]:[502:613(075.2-161.1) 

9363. Враіцательное движение. Статика. Механика жидкостей и газов : учебно- 
методическое пособие : [для учеников заочной школы] / Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного о0б- 
разования", Республиканская заочная школа ; [составитель В. Н. Кравцова]. -- 2-е изд. -- 
Минск: АПО, 2009. - 50, [2] е. : ил. ; 20 см. --- Бияблиография: с. 50-51. -- 300 экз. -- І5ВМ 
978-985-495-108-9. -- [09-10952] 

УДК 373.167.1:531/532:531/532(075.4) 

9364. Врублевский, А. И. Задачи по химий : самоучитель по решению основных типов 
задач / А. И. Врублевский. -- Минск : Юнипресе, 2009. -- 681 с. ; 20 см. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-532-020-4. -- [09-10870] 

УДК 373.167.1:54::54(075.3/.4) 

9365. Врублевский, А. И. Химия: 10-й класе: решения задач к учебнику "Химия. 11 
класе" для обіцеобразовательной школы с русским языком обучения авторов И. Е. Шимано- 
вича [и др.] / А. И. Врублевский. -- Минск: Юнипресе, 2009. --- 206, [1] е. ; 20 см. -- (Серия 
"Решаем домашние задания"). --- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
532-005-1. --- [09-10629] 

УДК 373.167.1:54::54(075.35161.1) 

9366. Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг. : 10-й класс : хрестома- 
тия : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским 
языками обучения / [авторы-составители: Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова] ; под 
редакцией Г. А. Космача. -- Минск : Пачатковая школа, 2009. -- 318, [2] с. ; 22 ем. -- 8800 
экз. -- І5ВМ 978-985-6947-05-9 (в пер.). -- [09-10906] 

УДК 373.167.1:94(100)794(100)(075.3-161.3-161.1) 

9367. География материков и стран : учебное пособие для 8-го класса обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / [Е. А. Зыль и др.] ; под обіцей редакцией 
П. С. Лопуха. -- Минск: Народная асвета, 2009. -- 215 с.: ил.; 22 см. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Лопух П. С., Науменко Н. В., Стреха Н. Л. -- 91890 
экз. -- І5ВМ 978-985-03-1209-9 (в пер.). -- [09-10353] 

УДК 373.167.1:913(4/9)7913(4/9)(075.3161.1) 

9368. Геометрия : 8-й класе : пособие для учаіцихся : к учебному пособию В. В. Шлы- 
кова "Геометрия. 9 класе" для обіцеобразовательных учреждений с русским языком обуче- 
ния / [автор-составитель Т. В. Анохина]. -- Минск: Юнипресс, 2009. -- 254 с. : ил.; 20 см. 
-- (Серия "Решаем домашние задания"). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-013-6. -- [09-10631] 

УДК 373.167.1:514:514(075.32161.1) 

9369. Гнездовский, Ю. Ю. Справочник по тригонометрии / Ю. Ю. Гнездовский, В. Н. 
Горбузов, А. Ф. Проневич ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы. -- Гродно: ГрГУ, 2009. -- 98 с.: ил.; 20 
см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-515-199-0. --- [09-11056] 

УДК 373.167.1:514.116:514.116(075.3) 

9370. Горбацевич, О. Е. Русский язык : контрольные тесты для подготовки к централи- 
зованному тестированию -- образец бланка ответов / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. -- 4-е 
изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. --- 92, [1] с. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцим- 
ся). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-533-014-2. --- [09-10926] 

УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.3/.4) 


44 


9371. Горбацевич, О. Е. Русский язык : тематический тренажер : орфография, культура 
речи : для подготовки к централизованному тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. 
-. 5-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 144 с. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, уча- 
іцимся). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-177-1. -- [09-10914] 

УДК 373.167.1:811.161.13811.161.1(075.3/.4) 

9372. Горбацевич, О. Е. Русский язык : тематический тренажер : синтаксис, пунктуа- 
ция, анализ текста : для подготовки к централизованному тестированию / О. Е. Горбацевич, 
Т. В. Ратько. -- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 174, [1] с. ; 20 см. -- (Школьникам, 
абитуриентам, учашимся). -- 5100 экз. -- І5В 978-985-533-027-2. -- [09-11040] 

УДК 373.167.1:811.161.13811.161.1(075.3/.4) 

9373. Григорьева, Г. М. Проверяем домашние задания. Русский язык : 5-й класе: к 
учебному пособию "Русский язык 5" авторов Л. А. Муриной, Ф. М. Литвинко, Г. И. Никола- 
енко, 2009 : [учимся по новой программе 2009] / Г. М. Григорьева, А. А. Александрова. -- 2-е 
изд., дополненное. --- Минск: Сэр-Вит, 2009. - 126, [1] с. ; 20 ем. -- (Домашний учитель). 
-- На обложке авторы не указаны. -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-456-1. -- [09-10638] 

УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.3) 

9374. Жилич, Н. А. Математика : 2-й класе : тетрадь для решения простых задач / Н. А. 
Жилич. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 112 с. ; 22 см. -- (Урок в начальной школе). -- 3100 
экз. -- І5ВМ 978-985-509-965-0. -- [09-10928] 

УДК 373.167.1:51:51(075.2) 

9375. Жилич, Н. А. Математика: 2-й класе: тетрадь для решения составных задач / Н. 
А. Жилич. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 128 с. ; 22 см. -- (Урок в начальной школе). -- 3100 
экз. -- І5ВМ 978-985-509-966-7. - [09-10924] 

УДК 373.167.1:51:51(075.2) 

9576. Жук, И. К. "ГДЗ". Алгебра-7 : решения задач приведены к учебному пособию для 
7-го класса обіцеобразовательных учреждений "Алгебра-7" авторов Е. П. Кузнецовой [и др.] 
с 11-летним сроком обучения / И. К. Жук, С. К. Жук. -- Минск: Элайда, 2009. - 188 с.: ил.; 
20 см. -- (Справочник школьника). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6753-67-4. -- [09-11500] 

УДК 373.167.1:5121512(075.3) 

9377. Жук, Й. К. "ГДЗ". Алгебра-9 : решения задач приведены к учебному пособию для 
9-го класса обіцеобразовательной школы "Алгебра-9" авторов Е. П. Кузнецовой [и др.] е 
11-летним сроком обучения / И. К. Жук, С. К. Жук. -- Минск: Элайда, 2009. -- 295 е. : ил 
20 см. -- (Справочник школьника). -- 2000 экз. -- І5В 978-985-6753-66-7. -- [09-10727] 

УДК 373.167.1:5121512(075.3) 

9378. Иванова, О. И. Проверяем домашние задания. Русский язык: 7-й класс : выпол- 
ненные упражнения из учебных пособий: Русский язык: культура устной и письменной речи: 
учебник для 7-го класса учреждений, обеспечиваюіцих получение обіцего среднего образо- 
вания с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Мурина [и др.]. 
Минск, 2004; Русский язык: культура устной и письменной речи: учебное пособие для 8-го 
класса учреждений, обеспечиваюіцих получение обіцего среднего образования, с русским 
языком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Мурина [и др.]. Минск, 2004, 2005 : 
[учимся по новой программе 2009 / Иванова Ольга Ивановна]. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр- 
Вит, 2009. - 143, [1] е. ; 20 см. -- (Домашний учитель). -- Автор указан перед выпускными 
данныма. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-419-455-4. -- [09-10637] 

УДК 373.167.1:811.161.1--811.161.1(075.3-161.1) 

9379. Иванова, О. И. Проверяем домашние задания. Русский язык : 9-й класе : выпол- 
ненные упражнения к учебному пособию "Русский язык 10" авторов: Мурина Л. А. [и др.: 
учимся по новой программе 2009 / Иванова Ольга Ивановна]. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр- 
Вит, 2009. -- 123 с. ; 20 см. -- (Домашний учитель). -- Автор указан перед выпускными 
данными. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-454-7. - [09-10639] 

УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.3) 

9380. Исаченкова, Л. А. Сборник задач по физике : учебное пособие для учаіцихся 7-го 
класса учреждений, обеспечиваюіцих получение обіцего среднего образования, с русским 
языком обучения / Л. А. Исаченкова, Ю. Д. Леішцинский, С. В. Готин. -- 7-е изд. -- Минск: 
Аверсэв, 2009. --- 93 с. : ил.; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учашцимся). -- 3100 экз. 
-- І5ВА 978-985-529-201-3. -- [09-10918] 

УДК 373.167.1:53::53(075.3161.1) 

9381. Капельян, С. Н. Физика: 7-й класе: учимся решать домашние задания / С. Н. Ка- 
пельян, Л. А. Аксенович. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 93 с.: ил.; 20 см. -- (Школьникам, 
абитуриентам, учашцимся). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-509-977-3. -- [09-10623] 

УДК 373.167.1:53::553(075.3) 
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9382. Капельян, С. Н. Физика : пособие-репетитор для подготовки к централизованно- 
му тестированию / С. Н. Капельян, Л. А. Аксенович. -- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 
589 с.: ил.; 21 ем. -- (Школьникам, абитуриентам, учашцимся). -- 3100 экз. -- ІВА 978- 
985-533-026-5 (в пер.). -- [09-11495] 

УДК 373.167.1:53::53(075.3/.4) 

9383. Кекало, Е. А. Проверяем домашние задания. Химия : 8-й класе: к учебному посо- 
бию "Химия 9" (2006 г. изд.) авторов: И. Е. Шиманович, Е. И. Василевская, О. И. Сечко : 
Гучимся по новой программе 2009] / Е. А. Кекало, А. П. Петров. -- Минск: Сэр-Вит, 2009. 
-- 124, [П се.; 20 см. -- (Домашний учитель). -- На обложке авторы не указаны. -- 3100 экз. 
-- І5ВМ 978-985-419-459-2. --- [09-10636] 

УДК 373.167.1:54:54(075.3) 

9384. Косаревская, Т. П. Проверяем домашние задания. Алгебра: 7-й класе : по новой 
программе к учебному пособию "Математика 7" авторов Е. П. Кузнецовой [и др.] / Т. П. Ко- 
саревская. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2009. -- 62 с. ; 20 см. -- (Домашний учитель). -- 
На обложке автор не указан. -- 2000 экз. -- І5ВА 978-985-419-452-3. --- [09-10634] 

УДК 373.167.1:512:512(075.3) 

9385. Ламинская, Г. В. Целая и дробная части числа в примерах и задачах / Галина Ла- 
минская. --- Минск: Белорусская ассоциация "Конкурс", 2009. -- 143 с.: ил.; 21 см. -- На 
переплете: победителю международного математического конкурса "Кенгуру-2009". --- Биб- 
лиография: с. 143 (13 назв.). -- 6800 экз. -- І5ВМ 978-985-6821-56-4 (в пер.). -- [09-10672] 

УДК 373.167.1:51:51(075.3) 

9386. Лахвич, Ф. Ф. Химия в таблицах и схемах : пособие для учаіцихся обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / Ф. Ф. Лахвич, О. М. Травникова. -- 
Минск: Аверсэв, 2009. -- 160 с.: ил. ; 26 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-509-960-5. - [09-10437] 

УДК 373.167.1:54::54(075.3-161.1) 

9387. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства и их системы : 
учебно-методическое пособие : [для учаіцихся] / Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образова- 
ния", Республиканская заочная школа ; [составитель В. В. Красовская]. -- Минск : АПО, 
2009. --- 106 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 104-105. -- 700 экз. -- І5ВА 978-985-495- 
106-5. -- [09-10872] 

УДК 373.167.1:51:51(075.4) 

9388. Малишевская, Т. А. Проверяем домашние задания. Геометрия : 7-й класе: к 
учебному пособию "Геометрия 8" автор В. В. Шлыков / Т. А. Малишевская. -- 2-е изд. -- 
Минск : Сэр-Вит, 2009. - 119, [1] с.: ил. ; 20 ем. -- (Домашний учитель). -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-985-419-453-0. -- [09-11003] 

УДК 373.167.1:514:514(075.3) 

9389. Математика. Школьный курсе : 5-11-е классы. -- 8-е изд. -- Минск: Аверсэв, 
2009. --- 272 е.: ил.; 17 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаішцимся). -- 3100 экз. -- І5ВМ 
978-985-529-204-4. -- [09-10107] 

УДК 373.167.1:51:51(075.3) 

9390. Мельникова, Т. Н. Русский язык : для слушателей отдела профориентационной 
работы и довузовской подготовки заочной формы обучения : учебно-методическое пособие / 
Т. Н. Мельникова ; БИП - Институт правоведения. --- Минск : БИД-С Плюс, 2009. - 94, [1] 
с. ; 20 см. --- Библиография: с. 94 (14 назв.). - 200 экз. -- І5ВМ 978-985-523-039-8. -- [09-11017] 

УДК 373.167.1:811.161.13811.161.1(075.4) 

9391. Обіцествоведение : 9-11-е классы : 1500 понятий и терминов / [автор-составитель 
А. А. Лазарев]. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 207, [1] е. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриен- 
там, учаіцимся). --- Библиография: с. 207-208. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-509-980-3. -- 
[09-10347] 

УДК 373.167.1:373(075.3) 

9392. Олимпиады по физике, 2009 : 8-11-е классы / [Г. С. Кембровекий и др.]. -- 
Минск: Аверсэв, 2009. -- 316, [1] с. : ил. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцим- 
ся). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Маркович Л. Г., Мишук А. А., 
Слободянюк А. И. -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-223-5. -- [09-11041] 

УДК 373.167.1:53::53(075.3) 

9393. Панова, И. И. Рабочая тетрадь по английскому языку для 9 класса : приложение к 
учебнику "Английский язык" для 9-го класса обіцеобразовательной школы (автор И. И. Па- 
нова) : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения 
/ И. И. Панова, М. А. Маглыш, Е. А. Хмельницкая. -- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 
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94, [2] с. : ил. ; 20 см. -- (Рабочие тетради). -- На титульном л. и обложке: Епр[ізй. 9. -- Ав- 
торы и заглавие обложки на английском языке. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-533-012-8. -- 
[09-11001] 
УДК 373.167.1:811.111:811.111(075.3-161.1) 
9394. Петров, А. П. Проверяем домашние задания. Химия : 7-й класе : к учебному посо- 
бию "Химия 8" (2008 г. изд.) авторов: И. Е. Шиманович [и др. : учимся по новой программе 
2009] / А. П. Петров. -- Минск: Сэр-Вит, 2009. -- 92 с. : ил.; 20 см. -- (Домашний учитель). 
-- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-451-6. - [09-10635] 
УДК 373.167.1:54::54(075.3) 
9395. Разноуровневый материал по грамматике английского языка (для самостоя- 
тельной работы) : 4-й класс : пособие для учашцихся обіцеобразовательных учреждений / 
[составитель С. С. Яцкова]. -- 2-е изд., переработанное. -- Мозырь : Белый Ветер, 2009. - 
10х15 см. 
1-е полугодие. --- 2009. -- 69, [2] с. -- 1213 экз. -- І5ВМ 978-985-514-776-4. - [09-10177] 
УДК 373.167.1:811.1114811.111(075.2) 
9396. Рудович, Р. В. "ГДЗ". Физика-ІІ : обьяснения решений задач, приведенных к 
учебному пособию "Физика: учебное пособие для 11-го класса" авторов В. В. Жилко, Л. Г. 
Марковича 2008 г. издания с учетом действуюіцей программы для учаіцихся 11-х классов / 
Р. В. Рудович. -- Минск: Элайда, 2009. -- 87 с.: ил.; 20 см. -- (Справочник школьника). -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6753-68-1. -- [09-10726] 


УДК 373.167.1:53::53(075.3) 
9397. Русский язык: 3-й класс / [автор-составитель Голяш Галина Оксеньевна]. -- 6-е 
изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. --- 96 с. ; 10х14 см. -- (Карточки-задания). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-197-9. --- [09-10223] 
УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.2) 
9598. Русский язык: 7-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учаіцихся обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / [Е. Е. Долбик и др.]. -- 4-е изд. -- Минск: 
Аверсэв, 2009. --- 124, [1] с.; 20 см. -- (Рабочие тетради). -- Авторы указаны на обороте ти- 
тульного л. Авторы также: Леонович В. Л., Литвинко Ф. М., Таяновская И. В. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-533-013-5. -- [09-10971] 
УДК 373.167.1:811.161.15811.161.1(075.32161.1) 
9399. Русский язык : весь школьный курс в таблицах / [автор-составитель Петкевич 
Людмила Александровна]. -- Минск : Юнипресе, 2009. - 221, [1] с. ; 20 см. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-532-021-1. -- [09-10888] 
УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.3) 
9400. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний: 1-й класс / [составитель Романо- 
вец Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2009. -- 96 с. : ил.; 22 ем. 
--. 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-513-628-7 (Современная школа). -- І5ВМ 978-985-453-260-8 
(Кузьма). -- [09-10979] 
УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.2) 
9401. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 2-й класс / [составитель Романо- 
вец Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2009. -- 96 с. ; 22 ем. -- 
5100 экз. -- І5ВА 978-985-513-629-4 (Современная школа). -- І5В 978-985-453-215-8 
(Кузьма). -- [09-10977] 
УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.2) 
9402. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 3-й класс / [составитель Романо- 
вец Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2009. -- 96 с. : ил.; 22 ем. 
--. 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-513-630-0 (Современная школа). -- І5ВМ 978-985-453-216-5 
(Кузьма). -- [09-10980] 
УДК 373.167.1:811.161.1:811.161.1(075.2) 
9403. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 4-й класс / [составитель Романо- 
вец Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2009. -- 96 с. ; 22 см. -- 
5100 экз. -- І5ВА 978-985-513-577-8 (Современная школа). -- І5ВУ 978-985-453-217-2 
(Кузьма). -- [09-10978] 
УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.2) 
9404. Русский язык : тренировочные и контрольные тесты : варианты заданий, коммен- 
тарии к ним и ключа / Т. Н. Волынец [и др.]. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 378, [1] 
с. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). --- Авторы также: Долбик Е. Е., Лит- 
винко Ф. М., Ратникова И. Э. -- Библиография: с. 377 (14 назв.). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-509-885-1. -- [09-10073] 
УДК 373.167.1:811.161.13811.161.1(075.3/.4) 
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9405. Русский язык : учебное пособие для 10-го класса обіцеобразовательных учрежде- 
ний с белорусским и русским языками обучения / [Л. А. Мурина и др.]. -- Минск: Нацио- 
нальный институт образования, 2009. -- 270 с. : ил. ; 22 см. -- Авторы указаны на обороте 
титульного л. Авторы также: Долбик Е. Е., Игнатович Т. В., Леонович В. Л., Литвинко Ф. М., 
Саникович В. А., Таяновская И. В. -- 149800 экз. -- І5ВМ 978-985-465-594-9 (в пер.). -- 
[09-11091] 

УДК 373.167.1:811.161.1-811.161.1(075.3-161.3161.1) 

9406. Русский язык как иностранный : дидактические материалы : базовый уровень : 
[для иностранных слушателей подготовительных факультетов вузов] / Белорусский государ- 
ственный университет, Институт непрерывного образования ; [под обіцей редакцией Г. В. 


Вариченко, Ж. В. Прокониной]. --- Минск: Издательский центр БГУ, 2008- .--29см. 
Модуль 5 : Зажги свою звезду. -- 2009. - 30, [1] с. : ил., нотные ил. -- 350 экз. -- 
[09-10450] 


УДК 373.167.1:811.161.1'2433811.161.1'243(075.4)-054.6 
9407. Модуль 6 : История и современность. -- 2009. -- 52, [1] с.: ил. -- 350 экз. -- 
[09-10449] 
УДК 373.167.1:811.161.1'2433811.161.1'243(075.4)-054.6 
9408. Русский язык как иностранный. Филологический профиль : учебно-мето- 
дическое пособие для занятий с китайскими слушателями факультета довузовской подготов- 
ки / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный универ- 
ситет им. П. М. Машерова, Кафедра обіцего и русского языкознания ; [авторы-составители: 
В. В. Глаздовская, Т. С. Денисенко, С. М. Яковлев]. -- Витебск: ВГУ, 2009. -- 123 с.; 30 см. 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-517-105-9. -- [09-11531] 
УДК 373.167.1:811.161.1'24345811.161.1'243(075.4)-054.62 
9409. Сасим, А. М. История Беларуси : с древнейших времен до 1945 г. : 9-й класе: [для 
подготовки к экзаменам : учимся по новой программе] / А. М. Сасим. -- Минск: Экопер- 
спектива, 2009. -- 141 с. : схемы ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-469-306-4. -- 
[09-10729] 
УДК 373.167.1:94(476)794(476)(075.3) 
9410. Сборник задач по математике : учебное пособие для 5-го класса обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / [Е. П. Кузнецова и др.]; под редакцией Л. 
Б. Шнепермана. -- 2-е изд., переработанное. --- Минск: Аверсэв, 2009. -- 284, [1] с.: ил.; 20 
см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). --- Авторы указаны на обороте титульного л. 
Авторы также: Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яшин Б. Ю. -- 3100 экз. 
-- І5ВА 978-985-509-923-0. -- [09-10599] 
УДК 373.167.1:51-:551(075.35161.1) 
9411. Смирнова, Г. Ф. Механика : методическое пособие по физике для абитуриентов / 
Г. Ф. Смирнова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст- 
венный университет информатики и радиоэлектроники, Факультет доуниверситетской под- 
готовки и профессиональной ориентаций. -- Минск : БГУЙР, 2009. - 37, [1] с.: ил.; 20 см. 
-- На обложке автор не указан. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-488-456-1. -- [09-10584] 
УДК 373.167.1:531::531(075.4) 
9412. Строк, Л. И. Русский язык: практическая орфография : 5-й класе / Л. И. Строк. -- 
Минск: Аверсэв, 2009. -- 63, [1] с. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-010-1. -- [09-10620] 
УДК 373.167.1:811.161.1'353811.161.1'35(075.3) 
9413. Учимся говорить по-английски! : 3-й класе: сборник заданий для формирования 
и контроля навыков устной речи : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / [составитель С. С. Вальковская]. 
--. 2-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2009. -- 29, [2] с.: ил. ; 20 см. -- 163 экз. -- І5ВІМ 978- 
985-514-835-8. -- [09-11401] 
УДК 373.167.1:811.111-811.111(075.2-161.1) 
9414. Физика : 7-й класе : решения задач приведены к учебнику "Физика" для 7-го клас- 
са обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения авторов Л. А. Исаченко- 
вой, Ю. Д. Леіцинского / [автор-составитель А. А. Зубович]. -- Минск : Юнипресе, 2009. - 
153, [1] с. : ил. ; 20 ем. -- (Серия "Решаем домашние задания"). -- 5100 экз. -- І5ВА 978- 
985-532-010-5. -- [09-10859] 
УДК 373.167.1:53::53(075.35161.1) 
9415. Физика : 11-й класс: решения задач приведены к учебному пособию "Физика" для 
11-го класса обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения авторов В. В. Жилко, 
Л. Г. Марковича / [автор-составитель А. А. Зубович]. -- Минск : Юнипресс, 2009. -- 152, [1] 
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с. : ил. ; 20 ем. -- (Серия "Решаем домашние задания"). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-532- 
011-2. -- [09-10630] 
УДК 373.167.1:53::53(075.3161.1) 
9416. Человек и мир : 2-й класе : задания для индивидуальной работы / [составитель 
Белявская Татьяна Сергеевна]. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 64 с. : ил. ; 20 см. -- 
(Карточки-задания). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-533-003-6. - [09-10972] 
УДК 373.167.1:[50243:[502331(075.2) 
9417. Червинская, А. И. Русский язык: 30 уроков с репетитором : пособие для подго- 
товки к централизованному тестированию / А. И. Червинская. -- 3-е изд. -- Минск: Авер- 
сэв, 2009. - 142 с. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учашцимся). --- Библиография: с. 
140 (11 назв.). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-533-017-3. -- [09-11488] 
УДК 373.167.1:811.161.13811.161.1(075.3/.4) 
9418. Червинская, А. И. Русский язык: уроки с репетитором : синтаксис и пунктуация : 
для подготовки к централизованному тестированию / А. И. Червинская. -- 2-е изд. -- Минск: 
Аверсэв, 2009. -- 93, [1] с. ; 20 ем. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимея). -- 3100 экз. 
-- І5ВМ 978-985-529-214-3. - [09-10911] 
УДК 373.167.1:811.161.13811.161.1(075.3/.4) 
9419. Шарова, Н. С. История Беларуси : ХІХ - начало ХХІ в.: 11-й класе: рабочая тет- 
радь : приложение к учебнику "История Беларуси: ХІХ - начало ХХІ в." для 11-го класса 
обіцеобразовательных учреждений (под редакцией Е. К. Новика) / Н. С. Шарова ; под мето- 
дической редакцией С. В. Панова. -- Минск: Аверсэв, 2009. --- 142 с. : ил. ; 20 см. -- (Рабо- 
чие тетради). -- 7100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-075-0. -- [09-11492] 
УДК 373.167.1:94(476)194(476(075.3) 
9420. Яцкевич, Я. Н. Человек и мир : 5-й класе: рабочая тетрадь : приложение к учеб- 
нику "Человек и мир" для 5-го класса обіцеобразовательных учреждений (авторы: А. А. Ха- 
лиманович [и др.]) / Я. Н. Яцкевич, В. В. Гинчук. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 143 с.: ил.; 
20 см. -- (Рабочие тетради). -- 11000 экз. -- І5ВМ 978-985-533-008-1. --- [09-11494] 
УДК 373.167.1:[50233:[502431(075.3) 


373.2 Дашкольная адукацыя 


9421. Хадановіч, Л. С. Падарожжа ў свет музыкі : развіццёвае навучанне : вучэбны да- 
паможнік для выхаванцаў старшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) устаноў, якія забяспеч- 
ваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання / Л. С. Ха- 
дановіч. -- 4-е выд. -- Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. -- 63, [1] е.: у ас- 
ноўным іл. ; 26 см. -- На вокладцы: мае першыя ўрокі. -- Частка тэксту паралельна на бела- 
рускай і рускай мовах. -- 92000 экз. -- І5ВМ 978-985-465-562-8. -- [09-10021] 

УДК 373.2.016:78 

9422. Хадановіч, Л. С. Падарожжа ў свет музыкі : развіццёвае навучанне : рабочы сшы- 
так : вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) устаноў, 
якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучан- 
ня / Л. С. Хадановіч. -- 4-е выд. -- Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. -- 63 с.: 
у асноўным іл. ; 26 см. -- На вокладцы: мае першыя ўрокі. -- Частка тэксту паралельна на 
беларускай і рускай мовах. -- 92000 экз. -- І5ВМ 978-985-465-563-5. -- [09-10431] 

УДК 373.2.016:78 


9423. Бельская, Й. Л. Прописи к букварю : слова и предложения / И. Л. Бельская. -- 
Минск: Юнипресе, 2009. -- 31 с.: ил.; 22 см. -- (Серия "Азбука развития"). -- 5100 экз. -- 
І5ВА 978-985-507-995-9. --- [09-10994] 

УДК [373.2::373.32].016:003-028;.31 

9424. Бондарчук, Е. В. Профессионально-педагогическое обіцение музыкального руко- 
водителя и развитие творческой личности дошкольника з Тре ргоЁеззіопаі-редаеоріса! 
соптцпісайоп оЁ а піс іеасрег апі бе аеугіортепі оЁ сгеануе регзопаЦіу оЁ а сЫі рге- 
5срод! аге : монография / Е. В. Бондарчук ; [под научной редакцией Е. А. Панько] ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 


университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. - 179 с. ; 20 см. -- Часть текста 
параллельно на русском и английском языках. -- Резюме параллельно на русском, белорус- 
ском и английском языках. --- Библиография: с. 113-136 (408 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 


985-501-773-9. --- [09-10904] 
УДК [373.2.036.5:78]:373.2.015.3 


49 


9425. Борисевич, М. В. Веселое тесто : организация кружковой работы по тестопласти- 
ке в детском саду / М. В. Борисевич. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Со- 
действие", 2009. -- 45, [2] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 47 (22 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-520-118-3. -- [09-10865] 

УДК 373.2.016:745.56 

9426. Волшебные бусинки : организация кружковой работы по бисероплетению в дет- 
ском саду / [автор-составитель Г. А. Боброва]. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная ком- 
пания "Содействие", 2009. - 119, [1] с.: ил. ; 20 см. -- Бияблиография: с. 119-200 (31 назв.). 
--. 220 экз. -- І5ВКМ 978-985-520-111-4. -- [09-10867] 

УДК 373.2.016:746.5 

9427. Комплект учебно-программной документации базового повышения квалифи- 
кации управленческих кадров системы дошкольного образования / (Л. Г. Тарусова и 
др.] ; под обіцей редакцией Л. Г. Тарусовой ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования". 
-- Минск: АПО, 2009. -- 265, [1] е. ; 20 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного Л. 
Авторы также: Василевич Н. В., Гуз А. А., Лебедева И. В., Сапун Й. Н., Ярмолинская М. М. 
--. Библиография в тексте. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-495-109-6. -- [09-10831] 

УДК 373:211.13:371.211.4 

9428. Не сидит без дела Гном : прописи малышам : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста / художник Л. М. Михайленко ; стихи: Е. А. Полеіценкова]. -- Минск: 
Сказ, 2009. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). 
-- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-572-0. -- [09-10993] 

УДК 373.2.016:003-028:31 

9429. Тышкевич, Й. В. Развиваюіцие игры для детей от рождения до года / Тышкевич 
И. В. -- Минск: Попурри, 2009. -- 95 с.: ил.; 20 см. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-15-0654-1. -- [09-10661] 

УДК 373.2.025:793.4/.7 

9430. Царева, Л. П. Мама, научи читать! : уникальное пособие для родителей по обуче- 
нию ребенка чтению / Л. П. Царева ; [художники: А. Д. Песин, Д. В. Черемных, Е. С. Леіци- 
ловская]. -- 2-е изд. -- Минск: Современная школа, 2009. -- 159 с.: цв. ил. ; 30 см. -- (До- 
машняя педагогика). -- В выпускных данных издательство также: ЮниверсПресе (Минск). 
“5050 экз. -- ІЗВМ 978-985-513-619-5 (в пер.). -- [09-10044] 

УДК 373.2.016:003-028:31 


373.31.6 Школьная адукацыя 


9431. Барысевіч, Н. І. Вывучэнне беларускай мовы ў пачатковай школе : дыдактычны 
матэрыял : 2-4-я класы / Н. І. Барысевіч. -- Мінск: Экоперспектива, 2009. - 115, [1] е.; 20 
см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-469-292-0. -- [09-11048] 

УДК 373.3.016:811.161.3 

9432. Кілбас, Я. І. Літаратурнае чытанне : 2-гі клас: тэставыя і творчыя заданні : дапа- 
можнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Я. І. Кілбас. -- 3-е выд. -- Мінск: 
Жасскон, 2009. -- 52 с.; 20 см. -- На вокладцы аўтар не паказаны. -- 1020 экз. -- І5ВА 978- 
985-6923-06-0. -- [09-10647] 

УДК 373.3.016:821.161.3.09 

9433. Кілбас, Я. І. Літаратурнае чытанне : 3-ці клас: тэставыя і творчыя заданні : дапа- 
можнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Я. І. Кілбас. -- 3-е выд. -- Мінск: 
Жасскон, 2009. -- 60 с. ; 20 см. -- На вокладцы аўтар не паказаны. -- 1020 экз. -- І5ВА 978- 
985-6923-07-7. -- [09-10646] 

УДК 373.3.016:821.161.3.09 

9434. Кілбас, Я. І. Літаратурнае чытанне : 4-ты класе : тэставыя і творчыя заданні : дапа- 
можнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Я. І. Кілбас. -- 3-е выд. -- Мінск: 
Жасскон, 2009. -- 60 с. ; 20 см. -- На вокладцы аўтар не паказаны. -- 1020 экз. -- І5ВА 978- 
985-6923-08-4. -- [09-10645] 

УДК 373.3.016:821.161.3.09 

9435. Хмялеўская, А. У. Беларуская мова : 4-ты класе : заданні для работы ў школе і до- 
ма : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / А. У. Хмялеўская. -- 2-е 
выд. -- Мінск: Жасскон, 2009. -- 63 с.; 21 см. -- На вокладцы аўтар не паказаны. -- 1020 
экз. -- І5ВМ 978-985-6923-13-8. -- [09-10652] 

УДК 373.3.016:811.161.3 
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9436. Алгебра : 7-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания : 
пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [в 
2 кн.]:в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. -- 6-е изд., переработанное. -- Минск: Авер- 
сэв, 2009. --- 20 см. -- (Дидактические материалы). --- Авторы указаны на обороте титульно- 
го л. Авторы также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. -- Заглавие 1-5-го изд.: 
Математика. -- 3100 экз. 

(Кн. 1]: 1, 2 варианты. -- 207, [І]е.: ил. -- І5ВА 978-985-529-226-6. -- [09-10624] 

УДК 373.5.016:512 

9437. [Кн. 2]: 3, 4 варианты. -- 201, [2] с.: ил. -- І5ВА 978-985-529-227-3. - [09-10625] 

УДК 373.5.016:512 

9438. Алгебра : 8-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания : 
пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [в 
2 кн.]: в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. -- 4-е изд., переработанное. -- Минск: Авер- 
сэв, 2007-2009. --- 20 см. -- (Дидактические материалы). -- Авторы указаны на обороте ти- 
тульного л. Авторы также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. 

[Кн. 2]: 3, 4 варианты. -- 2009. --- 268, [2] с.: ил. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-061-3. 
--. [09-10917] 

УДК 373.5.016:512 

9439. Алгебра : 8-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания : 
пособие для учителей учреждений с русским языком обучения : [в 2 кн.]: в 4 вариантах / [Е. 
П. Кузнецова и др.]. -- 5-е изд., переработанное. -- Минск: Аверсэв, 2009- .--20 см. -- 
(Дидактические материалы). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: 
Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. 

[Кн. 1]: 1, 2 варианты. -- 2009. -- 267, [2] е.: ил. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-060-6. 
--. [09-10600] 

УДК 373.5.016:512 

9440. Алгебра в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. -- 4-е изд., пере- 
работанное. --- Минск: Аверсэв, 2009. - 222 с. : ил.; 20 см. -- (Библиотека учителя). - Ав- 
торы также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яшин Б. Ю. -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
529-009-5. -- [09-10915] 

УДК 373.5.016:512 

9441. Борисевич, Н. И. Изучение русского языка в начальной школе : дидактический 
материал : [2-4-е классы] / Н. И. Борисевич. -- Минск: Экоперспектива, 2009. -- 96 с. ; 21 
см. -- 1000 экз. -- І5ВХ 978-985-469-287-6. - [09-11049] 

УДК 373.3.016:811.161.1 

9442. Буткевич, В. В. Мое Отечество. Мы - граждане Республики Беларусь : факульта- 
тивные занятия в 4-м классе : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с 
русским и белорусским языками обучения / В. В. Буткевич, Н. Г. Ванина, О. В. Толкачева. -- 
2-е изд., пересмотренное. -- Минск : Пачатковая школа, 2009. -- 79 с. ; 22 см. -- Часть тек- 
ста на белорусском языке. --- Библиография: с. 78-79. - 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6947-03- 
5. -- [09-10643] 

УДК 373.3.035.6 

9443. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрий : 7-й класе : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. В. Валаха- 
нович, В. В. Шлыков. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 123 с.: ил.; 20 см. -- (Дидактические 
материалы). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-139-9. --- [09-10919] 

УДК 373.5.016:514 

9444. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрий: 10-й класс : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. В. Валаха- 
нович, В. В. Шлыков. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 138, [1] с. : ил.; 20 см. -- (Дидактические 
материалы). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-002-6. -- [09-10920] 

УДК 373.5.016:514 

9445. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрий : 11-й класс : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. В. Валаха- 
нович, В. В. Шлыков. -- 2-е изд., переработанное. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 128 с.: ил 
20 см. -- (Дидактические материалы). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-159-7. -- [09-10913] 

УДК 373.5.016:514 

9446. Вдовиченко, В. М. Человек и мир: 1-й класс / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. 
--. 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 64 с. : ил.; 17 ем. -- (Карточки-задания). -- 3100 
экз. -- І5ВМ 978-985-533-001-2. -- [09-11110] 

УДК 373.3.016:[502466133316.:3] 
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9447. Галай, И. П. География в б классе / И. П. Галай, Е. И. Галай, Ж. М. Якубович. -- 
Минск: Аверсэв, 2009. - 174, [1] с. : схемы; 20 ем. -- (Библиотека учителя). -- 2100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-509-959-9. --- [09-10929] 

УДК 373.5.016:91 

9448. Григорьева, О. Н. Развитие музыкально-эстетического вкуса младших школьни- 
ков в процессе обучения игре на музыкальном инструменте (фортепиано) : учебно- 
методическое пособие / Григорьева Ольга Николаевна ; Белорусский государственный педа- 
гогический университет им. Максима Танка. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 96 е. : схе- 
мы ; 20 см. -- Библиография: с. 58-62 (63 назв.), 70. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-33-2. 
--. [09-10767] 

УДК 373.3.036:786.2(075) 

9449. Гричик, В. В. Дикая природа Беларуси : пособие для учителей к факультативным 
занятиям для 7-8-х классов обіцеобразовательных учреждений / В. В. Гричик, И. В. Богаче- 
ва, И. Р. Клевец. -- Минск: Экоперспектива, 2009. - 79, [1] с. ; 21 см. -- Библиография: с. 
80 (15 назв.). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-469-293-7. - [09-10707] 

УДК 373.5.033:502.17(476) 

9450. Диагностика и коррекция физического состояния детей : учебно-методическое 
пособие : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский го- 
сударственный педагогический университет им. И. П. Шамякина ; [составители: Д. В. Ани- 
симов, А. В. Кукса, В. А. Черенко]. -- Мозырь : МзГПУ, 2009. -- 107 е.: ил.; 21 ем. -- Биб- 
лиография: с. 61-69 (141 назв.). -- Тезауруе: е. 70-73. -- 46 экз. -- [09-10798] 

УДК [373.3.037.1-3373.3:373.172]1(075.8) 

9451. Диктанты по русскому языку: 5-11-е классы : пособие для учителей / [автор- 
составитель Строк Людмила Ивановна]. --- Минск: Юнипресс, 2009. -- 287, [1] е.; 20 ем. -- 
(Серия "Все для школы"). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-507-981-2. -- [09-10626] 

УДК 373.5.016:811.161.1 

9452. Довгун, Т. Я. Мастерская учителя биологиий : из опыта работы учителя биологий 
СШ Хе 26 Октябрьского района г. Гродно, победителя областного конкурса профессиональ- 
ного мастерства педагогических работников "Учитель года-2009" / Т. Я. Довгун ; Управле- 
ние образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования 
"Гродненский областной институт развития образования". --- Гродно : Гродненский област- 
ной институт развития образования, 2009. -- 58, [1] е.; 21 см. -- 170 экз. -- [09-10960] 

УДК 373.3.016:57(476.6-25) 

9453. Евдошенко, Й. А. Русский язык: 2-й класе: самостоятельные работы : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений / И. А. Евдошенко. -- 2-е изд. -- Минск: 
Жасскон, 2009. -- 75 с. ; 20 см. -- На обложке автор не указан. -- 1020 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6923-20-6. - [09-10650] 

УДК 373.3.016:811.161.1 

9454. Жегждрин, С. Б. Мастерская учителя истории: из опыта работы учителя истории 
ГУО "Радунская гимназия" Вороновского района, лауреата областного конкурса профессио- 
нального мастерства педагогических работников "Учитель года-2009" / Жегждрин С. Б. ; 
Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образо- 
вания "Гродненский областной институт развития образования". -- Гродно : Гродненский 
областной институт развития образования, 2009. -- 42 с. : схемы; 21 см. -- Часть текста на 
белорусском языке. -- 170 экз. -- [09-10961] 

УДК 373.5.016:94(476.6) 

9455. Живой мир : 3-й класс: книга для чтения : пособие для учителей обіцеобразова- 
тельных учреждений / [автор-составитель Г. Т. Дылько]. -- Минск : Жасскон, 2009. -- 56 е.: 
ил. ; 20 см. -- (Книжка " книжка). -- 2020 экз. -- І5ВМ 978-985-6923-12-1. --- [09-10649] 

УДК 373.3.016:821.161.1.09 

9456. Зинович, Л. А. Тесты по математике : 4-й класе : [для учителей] / Л. А. Зинович. 
-. 5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2009. -- 47, [1] с.: ил. ; 20 см. -- 313 экз. -- І5ВМ 978- 
985-514-836-5. -- [09-11192] 

УДК 373.3.016:51 

9457. Информатика в школе : Місгозой Ехсе! в теории и на практике / [автор-соста- 
витель Галина Михайловна Раковцы]. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2009. - 141, [1] е.: ил.; 
20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- Библиография: с. 142 (11 назв.). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-206-8. - [09-10930] 

УДК 373.5.016:004.422.636.7 
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9458. Ковалевская, Н. Л. Математика: 1-й класс / Н. Л. Ковалевская. -- 2-е изд. -- 
Минск: Аверсэв, 2009. -- 64 с.: ил.; 17 см. -- (Карточки-задания). -- 5100 экз. -- І5ВМ 
978-985-529-188-7. - [09-11109] 

УДК 373.:3.016:51 

9459. Математика : 5-й [класе] : самостоятельные и контрольные работы : пособие для 
учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [в 2 кн.]: в 4 ва- 
риантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. -- 2-е изд., переработанное. --- Минск : Аверсэв, 2009. - 
20 см. -- (Дидактические материалы). --- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. 

[Кн. 1]: 1, 2 варианты. -- 2009. - 175, [1] е. : ил. -- І5ВМ 978-985-509-924-7. --- [09-10598] 

УДК 373.5.016:51 

9460. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей обіцеобра- 
зовательных учреждений с русским языком обучения / [Е. П. Кузнецова и др.]. -- 2-е изд., 
переработанное. -- Минск: Аверсэв, 2009. -- 256 е. : ил. ; 20 см. -- (Библиотека учителя). 
-- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., 
Шнеперман Л. Б., Яшцин Б. Ю. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-509-926-1. - [09-10597] 

УДК 373.5.016:51 

9461. Мир вокруг: 2-й класе: книга для чтения : пособие для учителей обіцеобразова- 
тельных учреждений / [автор-составитель Г. Т. Дылько]. -- Минск: Жасскон, 2009. -- 56 е.: 
ил. ; 20 см. -- (Книжка -- книжка). -- 2020 экз. -- ІЗВМ 978-985-6923-11-4. -- [09-10648] 

УДК 373.3.016:821.161.1.09 

9462. Оскирке, Е. Н. Мастерская учителя начальных классов : из опыта работы учителя 
начальных классов начальной обіцеобразовательной школы г. п. Красносельский Волковыс- 
ского района, лауреата областного конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников "Учитель года-2009" / Е. Н. Оскирко ; Управление образования Гродненского 
облисполкома, Государственное учреждение образования "Гродненский областной институт 
развития образования". --- Гродно : Гродненский областной институт развития образования, 
2009. --- 30 е.: ил. ; 21 ем. -- 170 экз. -- [09-10962] 

УДК 373.3.016(476.6) 

9463. Первоклашка : 1-й класе : книга для чтения : пособие для учителей обіцеобразо- 
вательных учреждений / [автор-составитель Г. Т. Дылько]. -- Минск : Жасскон, 2009. -- 56 
с.: ил. ; 30 см. -- (Книжка -- книжка). -- 2020 экз. -- І5ВМ 978-985-6923-10-7. -- [09-10427] 

УДК 373.3.016:003-028.31 

9464. Русский язык: 7-й класе: тесты для тематического и итогового контроля : посо- 
бие для учителей обіцеобразовательных учреждений / [Е. Е. Долбик и др.]. -- Минск: Авер- 
сэв, 2009. --- 128 с. ; 20 см. -- (Дидактические материалы). -- Авторы указаны на обороте 
титульного л. Авторы также: Леонович В. Л., Литвинко Ф. М., Таяновская И. В. -- 3100 экз. 
-- І5ВА 978-985-509-576-8. -- [09-10916] 


УДК 373.5.016:811.161.1 
9465. Сквозь призму сказки : [проектно-исследовательская деятельность : для учителей 
начальных классов / авторы-составители: В. Н. Юхновская, А. А. Варакса]. -- 2-е изд. -- 
Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2009. -- 168, [1] с. : ил. ; 20 см. -- Биб- 
лиография: с. 168-169 (21 назв.). -- 310 экз. -- І5ВА 978-985-520-109-1. --- [09-10772] 
УДК 373.3.02/.03:398;21 
9466. Уроки по дидактической системе Л. В. Занкова. Уроки по образовательной 
системе Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова / [авторы-составители: В. В. Барановская и др.]. 
--. 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2009. - 110, [1] е.: ил.; 
20 см. -- (Современные подходы в обучениий). -- Авторы-составители также: Войтова С. В., 
Дудкова Л. П., Елисеева И. В., Зюзькевич Н. М., Кононова О. Д., Курчевская О. М., Лихо- 
ненко О. В., Максимова Е. А., Никифорова Е. К., Радивилина В. Л., Санарская Е. И., Сачкова 
В. В., Снисаренко К. В., Старовойтова В. Л., Студеникина Е. И., Явных С. Б. -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-520-128-2. -- І5ВМ 987-985-520-128-2 (ошибоч.). -- [09-10866] 
УДК 373.3.02/.03 
9467. Уроки по личностно ориентированному обучению в начальных классах / [ав- 
торы-составители: Е. Т. Винтер и др.]. -- 2-е изд. -- Мозырь: Образовательная компания 
"Содействие", 2009. - 84, [1] с. : ил. ; 20 см. -- (Современные подходы в обучений). -- Ав- 
торы-составители также: Макарова С. П., Пецевич М. Н., Притыченко Е. В., Прокопенко Г. 
И., Пронько Л. В., Савицкая Л. И., Шинкевич В. С. -- Часть текста на белорусском языке. -- 
500 экз. -- І5ВМ 978-985-520-121-3. -- [09-10864] 
УДК 373.3.02/.03 
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9468. Формирование здорового образа жизни младших школьников / [автор-соста- 
витель С. И. Ванчук]. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 
2009. --- 52, [1]е.; 20 см. -- Библиография: с. 30 (15 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-520- 
126-8. - [09-10861] 

УДК 373.3.037.1::373.3:373.172/.178 

9469. Чтобы было интересно : нетрадиционные формы проведения занятий с младши- 
ми школьникама. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2009. -- 
81, [1] с. : ил. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
520-119-0. -- [09-10780] 

УДК 373.3.02/.03 

9470. Шукелович, Н. К. В творческом пойске : из опыта работы учителя начальных 
классов ГУО "Гимназия Хэ І г. п. Островец Гродненской области", суперфиналиста област- 
ного конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года- 
2009" / Н. К. Шукелович ; Управление образования Гродненского облисполкома, Государст- 
венное учреждение образования "Гродненский областной институт развития образования". 
-- Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2009. -- 42, [1] е.: ил.; 
21 см. -- 80 экз. -- [09-10959] 

УДК 373.3.016(476.8) 

9471. Экологическое воспитание младших школьников / [автор-составитель Н. В. 
Улич]. -- 2-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2009. - 67 с.; 20 
см. --- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография: с. 64 (8 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-520-129-9. --- І5ВМ 987-985-520-129-9 (ошибоч.). -- [09-10862] 

УДК 373.3.033 
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9472. Здоровьесберегаюіцие технологии в образовании детей с особенностями пси- 
хофизического развития : учебно-методическое пособие / [С. Е. Гайдукевич и др.] ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 193 с.: ил., схемы; 20 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Евдокимова И. Ю., Плескачева М. 
А., Радыгина В. В. -- Библиография в тексте. -- Словарь основных понятий: с. 187-193. -- 
200 экз. -- І5ВА 978-985-501-720-3. -- [09-11044] 

УДК [[376.1-056.36:7:376.1-056.26]:373.17](075) 

9473. Коррекция нарушений речи у детей с сенсорной, двигательной и интеллекту- 
альной недостаточностью : учебно-методическое пособие : [для студентов и слушателей / 
Н. Н. Баль и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст- 
венный педагогический университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 103 с.; 
20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зайцев И. С., Лагун Т. Т., 
Хабарова С. П., Харитонова Е. А. -- Библиография: с. 94-102 (160 назв.). -- 200 экз. -- 
І5ВА 978-985-501-695-4. --- [09-10291] 

УДК [376.1-056.293376.1-056.36]:811.161.1'355(075.8/.9) 

9474. Устранение зайкания у дошкольников : практический материал для работы с 
зайкаюіцимися детьми / [автор-составитель С. И. Фрейберг]. -- 3-е изд. -- Мозырь : Образо- 
вательная компания "Содействие", 2009. - 45, [2] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 47 (16 
назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-520-130-5. -- [09-10778] 

УДК 376.1-056.264:373.2.025 


377 Прафесійная і сярэдняя спецыяльная адукацыя. Прафесійныя каледжы 


9475. Городское методическое обьединение по направлению "Координация дея- 
тельности ведуіших (по методической работе) учреждений, обеспечиваюіцих получение 
профессионально-технического образования" : тезисы выступлений (21-22 мая 2009 г.). 
-- Минск: [б. и.], 2009. -- 47 с.: схемы; 20 см. -- В надзаголовке: Минский городской 
учебно-методический центр профессионального образования. - 50 экз. -- [09-10587] 

УДК 377:35:377.13.02(043.2) 

9476. Средние специальные учебные заведения Республики Беларусь : справочник 
абитуриента, 2010 / [составители: Н. В. Процко и др.]. -- Минск: ТетраСистемс, 2009. - 
299 с.; 20 см. -- Заглавие обложки: ССУЗы Республики Беларусь, 2010. -- 5100 экз. -- І5ВМ 
978-985-470-955-0. -- [09-10931] 

УДК 377.5(476)"2010'(035.5) 
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378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне 


9477. Карагодныя песні (карагоды) : метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял 
да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1-га курса філалагічнага факультэта / [скла- 
дальнікі: Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук'янава]. -- Мінск: БДУ, 2009. -- 85, [2] с. ; 20 ем. - 100 
экз. -- І5ВМ 978-985-518-170-6. - [09-10387] 

УДК 378.147.88:398.8(-161.3)(075.8) 


9478. Белорусская государственная академия искусств “ Беларуская дзяржаўная ака- 
дэмія мастацтваў “ Тре Веі!агізіап 5іаіе Асафету оЁ Агі5 : [для абитуриентов / Отдел между- 
народных связей УО "Белорусская государственная академия искусств" ]. --- Минск : БГАЙ, 
2009. --- 27, [1]е.: ил.; 20 см. -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. 
-- Обложка на английском языке. -- 500 экз. -- [09-10368] 

УДК 378.67(476-25)(035.5)-054.6 

9479. Бровка, Н. В. Интеграция теории и практики обучения математике как средство 
повышения качества подготовки студентов / Н. В. Бровка. -- Минск: БГУ, 2009. - 242, [1] 
с. : ил., схемы ; 20 см. -- Библиография: с. 212-233 (362 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985- 
518-144-7. -- [09-10350] 

УДК 378.016:51 

9480. Бровка, Н. В. Формы и средства интеграции теории и практики обучения студен- 
тов математике : учебно-методическое пособие / Н. В. Бровка ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Мак- 
сима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 191 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 177- 
189 (158 назв.). -- 200 экз. -- І5В 978-985-501-771-5. -- [09-10289] 

УДК 378.016:51 

9481. Введение в нечеткую математику : учебное пособие по применению теории не- 
четких множеств для выполнения исследовательской части курсовых и дипломных работ / 
А. А. Ахрамейко [и др.] ; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государст- 
венный университет. -- Пинск : ПолесГУ, 2009. - 53 с.: ил.; 21 см. -- Авторы также: Во- 
лодько Л. П., Железко Б. А., Синявекая О. А. --- Библиография: с. 47-50 (65 назв.). -- 50 экз. 
-- І5ВА 978-985-516-054-1. -- [09-10570] 

УДК 378.147.85:510.22(075.8) 

9482. Высшие учебные заведения Республики Беларусь : справочник абитуриента, 
2010 / [составители: Ю. Н. Колосова и др.]. -- Минск: ТетраСистемс, 2009. - 351 с.; 21 ем. 
-- Заглавие обложки: Вузы Республики Беларусь, 2010. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-470- 
954-3. -- [09-10932] 

УДК 378.4/.6(476)"2010"(035.5) 

9483. Дмитриев, Е. И. Инновационный образовательный комплеке вуза: конспект лек- 
ций-презентаций : учебно-методическое пособие / Е. И. Дмитриев ; Министерство образова- 
ния Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский ин- 
ститут высшей школы". -- Минск : РИВШ, 2009. -- 193 с.; 29 см. -- На обложке: иннова- 
ционные образовательные системы. -- Библиография: с. 143-146 (68 назв.), 168-170 (51 
назв.). -- Глоссарий: с. 183-185. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-500-299-5. --- [09-10031] 

УДК 378.02(075) 

9484. Карнелович, М. М. Рефлексия учителей на этапе послевузовского образования : 
пособие по курсу "Педагогическая психология" для студентов специальности 1-03 04 03 - 
Практическая психология / М. М. Карнелович ; Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. -- Гродно : ГрГУ, 
2009. --- 67 с.; 20 см. -- Библиография: с. 55-59 (68 назв.). -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-515- 
190-7. - [09-11055] 

УДК 378.018.46:159.955.4(075.8) 

9485. Коломиец, А. В. Безопасность и охрана труда на военно-транспортном факультете 
БелГУТа : практическое пособие : [в З ч.] / А. В. Коломиец, К. В. Махаев ; Министерство об- 
разования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, 
Кафедра военно-специальной подготовки. -- Гомель : БГУТ, 2008-2009. -- 20 см. 

Ч. 2. -- 2009. -- 246, [1] е.: ил. -- Бяблиография: с. 247 (8 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-468-533-5. -- [09-10955] 

УДК [378.665.6(476.2).096:623]:658.345(075) 

9486. Ч. З. -- 2009. --- 265, [1] е. -- Библиография: с. 266 (10 назв.). -- 100 экз. -- І5ВАУ 
978-985-468-595-3. -- [09-10790] 

УДК [378.665.6(476.2).096:623]:658.345(075) 
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9487. Круглов, В. А. Вхождение в науку, или Хождение по мукам? / В. А. Круглов. -- 
Минск : Право и экономика, 2009. -- 238 с. ; 21 см. -- Библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-442-690-7. -- [09-10264] 

УДК 378.245 

9488. Куликова, М. Ю. Атлетическая гимнастика студента : учебно-методическое по- 
собие для преподавателей и студентов лечебного, медико-диагностического и медико- 
профилактического факультетов, обучаюіцихся по специальностям "Лечебное дело", "Меди- 
ко-диагностическое дело" / М. Ю. Куликова, Г. В. Новик ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра фи- 
зического воспитания и спорта. -- Гомель : ГГМУ, 2009. -- 60 с. : ил. ; 20 см. -- Библиогра- 
фия: с. 60 (21 назв.). -- 50 экз. -- І5ВА 978-985-506-262-3. -- [09-10702] 

УДК 378.1.037.1:796.41(075) 

9489. Основы конструйрования деталей машин : пособие для студентов высших 
учебных заведений группы специальностей 74 06 "Агройинженерия" / [В. А. Агейчик и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский го- 
сударственный аграрный технический университет, Кафедра сопротивления материалов и 
деталей машин. -- Минск: БГАТУ, 2009. --- 265 е.: ил.; 29 см. -- Авторы указаны на обо- 
роте титульного л. Авторы также: Жаркова Л. С., Клавсуть П. В., Оскирко А. И., Примаков 
Н. С., Романюк Н. Н. -- Библиография: с. 250 (12 назв.). -- 274 экз. -- І5ВМ 978-985-519- 
113-2. -- [09-11512] 

УДК 378.147.85:631.3.02:[621.01:531.8](075.8) 

9490. Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновацион- 
ного развития обіцества : материалы международной научно-практической конференции, 
[г. Минск], 24-25 сентября 2009 г. / [под редакцией И. В. Войтова]. --- Минск : Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 
2009. --- 286 с.: схемы; 29 см. -- В надзаголовке: Государственный комитет по науке и тех- 
нологиям Республики Беларусь, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, 
Министерство образования Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. -- 
Часть текста на английском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 315 экз. -- І5БВМ 
978-985-6496-91-5. - [09-10028] 

УДК 378.2.014(082) 

9491. Проблемы современного образования в техническом вузе : материалы учебно- 
методической конференции, Гомель, 9-10 апреля 2009 г. / [под обіцей редакцией О. Д. Асен- 
чика]. -- Гомель: ГГТУ, 2009. -- 125 с.: ил.; 29 ем. -- В надзаголовке: Министерство обра- 
зования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. 
П. О. Сухого. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 
99 экз. -- І5ВМ 978-985-420-815-2. -- [09-10041] 

УДК 378.662:378.1(082) 

9492. "'Психолого-педагогическое образование в системе высшей школы", белорус- 
ская республиканская научно-практическая конференция (2009 ; Могилев). Материалы 
Республиканской научно-практической конференций "Психолого-педагогическое образова- 
ние в системе высшей школы", 18 марта 2009 г. -- Могилев: МгГУ, 2009. -- 353, [1] с.; 20 
см. -- Заглавие обложки: Психолого-педагогическое образование в системе высшей школы. 
-- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государ- 
ственный университет им. А. А. Кулешова. -- Часть текста на белорусском языке. -- Биб- 
лиография в конце докладов. -- 110 экз. -- І5ВМ 978-985-480-545-0. -- [09-10086] 

УДК 378.1.015.3(082) 

9493. Система воспитательной работы вуза по формированию гражданской пози- 
ции молодежи : материалы республиканской научно-практической конференции, Витебск, 
21 мая 2009 г. / [редколлегия: Н. А. Ракова (отв. редактор) и др.]. -- Витебск: ВГУ, 2009. -- 
152 с. ; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Управ- 
ление образования Витебского облисполкома, Витебский государственный университет им. 
П. М. Машерова. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце докладов. 
70 экз. -- І5ВМ 978-985-517-102-8. - [09-10877] 

УДК 378.1.035(082) 

9494. Совет ректоров кооперативных вузов стран СНГ. "В единении - сила!" : кон- 
тактная информация. -- Гомель : БТЭУПК, 2009. -- 43 с., включая обложку : ил., фот. ; 29 
см. -- 130 экз. -- [09-10481] 

УДК 378.633.473.5:378.11(47357) 

9495. Социальное образование в высшей школе: реальность и перспективы : сбор- 
ник научных статей / Российский государственный социальный университет, Филиал в 
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г. Минске ; [редколлегия: И. В. Тимошенко (гл. ред.) и др.]. -- Минск: Издательский центр 
БГУ, 2009. -- 283 с. ; 20 см. -- Библиография в конце научных статей. -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-476-725-3. - [09-11476] 
УДК [[378.016:364]737.013.42]1(082) 
9496. Техническое обеспечение процессов в растениеводстве. Курсовое и дипломное 
проектирование : пособие для студентов учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего 
образования по специальности 1-74 06 01 "Техническое обеспечение процессов сельскохо- 
зяйственного производства" / [И. Н. Шило и др.]; под редакцией И. Н. Шило ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный 
аграрный технический университет. -- Минск: БГАТУ, 2009. -- 389 с. : ил., схемы; 21 ем. 
-- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гончарко А. А., Лабодаев В. Д., 
Непарко Т. А., Новиков А. В., Тимошенко В. Я., Томкунас Ю. И., Чумак Т. А. -- Библиогра- 
фия: с. 244-246 (38 назв.). -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-519-100-2 (в пер.). -- [09-10812] 
УДК 378.147.85:[633/635:631.1711(075.8) 
9497. Тимошенков, В. В. Самоорганизация образа жизни студентов Беларуси и Польши : 
монография / В. В. Тимошенков, А. Н. Тимошенкова, В. Староста ; БИП - Институт право- 
ведения. --- Минск: БИП-С Плюс, 2009. -- 71 с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 67-70 
(49 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-523-049-7. - [09-10967] 
УДК [378.17::378.1.037.1](476:438) 
9498. Университетское образование: опыт тысячелетия, проблемы, перспективы 
развития З Опіуеізііу ейцсабоп: фе пШеппіст Вегііаее, ргобІепз, регересйуе5 : материалы 
П Международного конгресса, 14-16 мая 2008 г. / [редколлегия: Н. П. Баранова (председа- 
тель) и др.]. -- Минск: МГЛУ, 2009. -- 291 с.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство 
образования Республики Беларусь, Международная академия наук высшей школы, Отделе- 
ние МАН ВІ в Республике Беларусь, Минский государственный лингвистический универ- 
ситет, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный универси- 
тет информатики и радиоэлектроникаи. --- Часть текста на белорусском языке. --- Библиогра- 
фия в конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. 
-- І5ВМ 978-985-460-327-8. - [09-11053] 
УДК 378.1(082) 
9499. Управление качеством образования: опыт, проблемы, перспективы : между- 
народная научно-методическая конференция (Минск, 29 октября 2009 г.) : доклады, тезисы 


докладов / [редколлегия: А. Л. Савенок (ответственный редактор) и др.]. -- Минск: Акаде- 
мия МВД Республики Беларусь, 2009. -- 219 с. : схемы; 21 см. -- В надзаголовке: Мини- 
стерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. -- Библиография в конце 


докладов. -- 160 экз. -- І5ВІ 978-985-427-566-6. -- [09-11560] 
УДК 378:005.6(082) 
9500. Учебная деятельность студента университета: от управления к самоуправле- 
нию : материалы международной научно-практической конференции, 22-23 апреля 2009 г., 
Минск / [редколлегия: М. А. Гусаковский и др.]. -- Минск : Издательский центр БГУ, 2009. 
“347 с.: ил., схемы ; 20 см. -- В надзаголовке: Белорусский государственный университет, 
Центр проблем развития образования. --- Часть текста на белорусском языке. --- Библиогра- 
фия в конце докладов. -- 110 экз. -- І5ВМ 978-985-476-731-4. -- [09-11558] 
УДК 378.14.041(082) 
9501. Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации" : каталог научных разработок / Белорусский республикан- 
ский союз потребительских обіцеств (Белкоопсоюз). -- Гомель : БТЭУПК, 2009. -- 35 с., 
включая обложку : ил. ; 29 см. -- 200 экз. -- [09-10480] 
УДК 378.633.9:001.89(085) 
9502. Учреждение образования "Институт переподготовки и повышения квалифи- 
кации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского го- 
сударственного университета" - Установа адукацыі "Інстытут перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта" : [справочно-информационные материалы]. -- Минск : [б. и.], 
2009. --- 28 е.: ил., фот. ; 30 см. -- 500 экз. -- [09-10479] 
УДК 378.634.018.46/.48(476-25) 


Гл. таксама Хе 9301, 9802 
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379.8 Арганізацыя вольнага часу 


9503. Барановичи и окрестности : путеводитель / [фото: С. М. Плыткевич ; текст: Т. А. Хва- 
гина]. -- Минск: Рифтур, 2009. -- 69, [3] с. : ил., фот. ; 23 см. -- (Жемчужины Беларуси). -- 
2500 экз. -- І5ВМ 978-985-6919-08-7. - [09-10063] 

УДК 379.83/.84(476.7)(036) 

9504. Беловежская пуша : посетите самый древний заповедный лес Европы / [Мини- 
стерство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальное агентство по туризму Рес- 
публики Беларусь]. -- Минск : Национальное агентство по туризму, 2009. - 8, [2] с., вклю- 
чая обложку : ил., фот. ; 30 см. -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-985-6871-22-4. --- [09-10473] 

УДК 379.845(476.7-751.2) 

9505. Королевский город Гродно : [путеводитель / фото: С. М. Плыткевич ; текст: А. А. 
Семенчук, А. П. Гостев]. -- Изд. 3-е, дополненное и переработанное. -- Минск : Рифтур, 
2009. --- 69, [4] с., включая обложку : ил., фот. ; 28 см. -- (Жемчужины Беларуси). -- 3000 
экз. -- І5ВМ 978-985-6919-05-6. -- [09-10062] 

УДК 379.83/.84(476.6-25)(036) 

9506. Наследие ЮНЕСКО : Белорусские жемчужины в мировой сокровиіцнице / [Ми- 
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальное агентство по туризму Рес- 
публики Беларусь]. -- Минск : Национальное агентство по туризму, 2009. - 8, [1] с., вклю- 
чая обложку : ил., фот. ; 30 см. -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-985-6871-25-5. -- [09-10470] 

УДК 379.83/.84(476) 

9507. Познай Брестчину / [Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Брестского облисполкома ; фото: 
Плыткевич С. М., Таламай Е. ; текст: Т. А. Хвагина]. -- Брест: Филиал УП "Национальное 
агентство по туризму" "Туристско-информационный центр "Брест", [2009]. -- 24, [1] е., 
включая обложку : ил., фот., карта ; 30 см. -- 2000 экз. -- [09-11527] 

УДК 379.83/.84(476.7) 

9508. Познай Гомельцину / [Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Национальное агентство по туризму Республики Беларусь]. -- Минск : Национальное агент- 
ство по туризму, [2008]. -- 29, [1] с. : ил., фот., карта; 30 см. -- 2000 экз. -- [09-11528] 

УДК 379.83/.84(476.2) 

9509. Пуховичский район. В самом сердце Беларуси : 1924-2009 / [Пуховичский рай- 
онный исполнительный комитет]. --- Минск : Рифтур, 2009. -- 56, [2] с., включая обложку: 
ил. ; 29 см. -- 500 экз. -- [09-10042] 

УДК 379.83/.84(476.1) 

9510. Центральный Дом офицеров : страницы истории / [авторы-составители: А. И. 
Дорохин, В. А. Орлов, Б. Д. Долготович ; под редакцией А. И. Дорохина]. --- Минск: Кни- 
госбор, 2009. -- 211 с., [4] л. ил.: ил., портр.; 27 см. -- Библиография: с. 208-210, библио- 
графические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6930-33-4 (в 
пер.). -- [09-10458] 

УДК 379.828:335-051(476-25)(091) 


9511. ВеіоуегрзКауа ризісра : ўгеісоте іо Фе Есгореап оІЧе5і боге5і гезегуе / [Министер- 
ство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальное агентство по туризму Республи- 


ки Беларусь]. -- МіпзК : Национальное агентство по туризму, 2009. - 8, [2] с., уключаючы 
вокладку : іл., фат. ; 30 см. -- На англійскай мове. -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-985-6871-23-1. 
--. [09-10474] 


Белавежская пушча 
УДК 379.845(476.7-751.2) 
9512. Ризхсга ВіаіюуіезКа : офуледісіе паўзіагогуіпіеўз2у гегегугаё Іебпу уў Ешгоріе / [Ми- 
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальное агентство по туризму Рес- 
публики Беларусь]. -- МійзК : Национальное агентство по туризму, 2009. - 8, [2] с., уклю- 
чаючы вокладку : іл., фат. ; 30 см. -- На польскай мове. -- 8000 экз. -- І5ВА 978-985-6871- 
24-8. -- [09-10472] 
Белавежская пушча 
УДК 379.845(476.7-751.2) 
9513. Зриўсілпа СМЕЗСО : ВіаопізКіе репу уў зКагби булаюоуупа / [Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, Национальное агентство по туризму Республики Беларусь]. 
-- МійзК: Национальное агентство по туризму, 2009. --- 8, [1] с., уключаючы вокладку : іл., 
фат. ; 30 см. --- На польскай мове. -- 6000 экз. -- І5ВА 978-985-6871-27-9. --- [09-10469] 
Спадчына ЮНЕСКА 
УДК 379.83/.84(476) 
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9514. Тае САХЕЗСО Вегібаее : Ве]агізіап гепз іп Ве угогіЧ сеазугу / [Министерство спор- 
та и туризма Республики Беларусь, Национальное агентство по туризму Республики Бела- 
русь]. -- Міп5К : Национальное агентство по туризму, 2009. -- 8, [1] с., уключаючы вокладку: 
іл., фат. ; 30 см. -- На англійскай мове. -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-985-6871-26-2. -- 
[09-10471] 

Спадчына ЮНЕСКА 

УДК 379.83/.84(476) 


39 Этнаграфія. Этналогія. Норавы. Звычаі. Лад жыцця. Фальклор 


9515. Шумскі, К. А. Традыцыйныя веды беларусаў аб раслінным, жывёльным свеце і 
надвор'і (ХІХ - пачатак ХХІ ст.) і іх экалагічная значнасць / К. А. Шумскі; [навуковы рэдак- 
тар: І. П. Корзун]. -- Мінск: Права і эканоміка, 2009. -- 125 с. ; 20 ем. -- (Серыя "Гу- 
манітарныя навукі"). -- Бібліяграфія: с. 104-125 (302 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985- 
442-725-6. -- [09-10277] 

УДК 39(-161.3)'18/20" 


391/395 Этнаграфія. Норавы і звычаі. Мода. Грамадскае жыццё. Цырыманіял 


9516. Этикет / [автор-составитель Любовь Орлова]. --- Минск: Харвест, 2009. - 479 с.: 
ил. ; 22 см. -- (Полный справочник). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-6734-1 (в пер.). -- 
[09-10802] 

УДК 395 


398 Фальклор у вузкім сэнсе 


9517. Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання : 
зборнік навуковых прац удзельнікаў Ш Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 
(Мінск, 29-30 красавіка 2009 г.) / [рэдкалегія: Мажэйка М. А. (старшыня) і інш.]. -- Мінск: 
БДУ культуры і мастацтваў, 2009. -- 186, [1] е. : іл., нотныя іл. ; 29 см. -- У надзагалоўку: 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь па 
справах ОМЕ5СО, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, Цэнтр захавання 
спадчыны вуснай традыцыі беларусаў. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Бібліяграфія ў 
канцы навуковых прац, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 100 экз. -- 
І5ВА 985-6798-20-5. - [09-11510] 

УДК 398(-161.3)(082) 

9518. Новак, В. С. Славянская міфалогія : (на матэрыялах Гомельскай вобласці) / В. С. 
Новак. -- Мінск: Права і эканоміка, 2009. -- 329 с. : іл. ; 20 ем. -- (Серыя "Гуманітарныя 
навукі"). -- Частка тэксту на рускай мове. --- Бібліяграфія ў канцы раздзелаў. -- 150 экз. -- 
І5ВА 978-985-442-716-4. -- [09-10256] 

УДК 398:2(476.2) 


9519. ЕоІК регі(аее оЁ (ае УУогіа: Ёгоп бае раз, (гоцей (іе ргезепі, іпіо е Ёпёшге : [бе 
таіегіаіз апё е абзігасі5 оГ Фе іпіегайопа! зсіепййс сопёегепсе, 7Шу, 13-18, 2009, Міп5к, 
ВеіІагі5 / едібогіа! Боага: Аіехапаег Могогоу (едіюог-іп-сшіеў еі а1.]. -- МіпзК : Право и эконо- 
мика, 2009. - 74, [1] с. ; 29 см. -- У надзагалоўку: Майопа! Асафету оЁ 5сіепсез оЁ Ве]агі5, 
Іазўіше оТ Агі5, Ебіпоггарру апё ЕоІКІоге папе айег К. Ктаріуа. -- На англійскай мове. -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-442-691-4. -- [09-10466] 

Сусветная фальклорная спадчына: мінулае, сучаснае і перспектыўныя напрамкі даследа- 
вання 

УДК 398(100)(082) 


Гл. таксама Хе 9986 


5 МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ 


9520. Вопросы естествознания : сборник научных статей / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Мак- 
сима Танка. -- Минск, 2008- .-- 20 см. -- Основан в 2008 г. 

Вып. 4 / [главный редактор: М. Г. Ясовеев]. -- [Б. и.], 2009. -- 151 е. : ил. -- Библиогра- 
фия в конце научных статей. -- 80 экз. -- [09-10516] 

УДК 5(082) 
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9521. Касперович, Г. Й. Основы современного естествознания : пособие : [для студен- 
тов] / Г. И. Касперович ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. -- 
Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2009. - 267 с. ; 21 см. 
-- Библиография: с. 242-246 (86 назв.). -- Краткий словарь специальных терминов: с. 247- 
267. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-457-932-0. - [09-10941] 

УДК 5(075.8) 

9522. Основы современного естествознания : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по гуманитарным специальностям / (А. А. Козел и др.] ; Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. --- Минск: Академия МВД Респуб- 
лики Беларусь, 2009. -- 163 с.; 21 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Лойко Л. Е., Масленченко С. В., Пекарский Ф. В. --- Библиография в конце глав. -- 
1500 экз. (1-й з-д 750). -- І5ВМ 978-985-427-508-6. -- [09-10860] 

УДК 5(075.8) 


502/1504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў. 
Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх 


9523. Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / [В. Г. Беля- 
вец і інш. ; рэдкалегія: А. А. Каваленя (старшыня) і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Бе- 
ларусі, Інстытут гісторыі. -- Мінск: Беларуская навука, 2009. -- 454, [1] е. : іл., карты; 25 
см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Варанкова І. Ю., Вялікі 
А. Ф., Голубеў В. Ф., Даніловіч В. В., Доўнар А. Б., Жылінскі М. Г., Зайкоўскі Э. М., Іоў А. 
В., Каваленя А. А., Каленчыц А. Г., Лакіза В. Л., Лысенка П. Ф., Махоўская І. С., Мядзведзе- 
ва В. У., Семакоў В. В., Скеп'ян А. А., Траццяк С. А., Яноўская В. В. -- Частка тэксту на 
польскай і рускай мовах. --- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. - 1000 экз. 
-- І5ВА 978-985-08-1087-8 (у пер.). -- [09-10441] 

УДК 502.2(476-751.2)(091) 


9524. Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино (2008 
год) / [А. П. Остапеня и др.] ; под обіцей редакцией А. П. Остапени ; Министерство природ- 
ных ресурсов и охраны окружаюіцей среды Республики Беларусь, Белорусский государст- 
венный университет, Научно-исследовательская лаборатория гидроэкологии, Учебно- 
научный центр "Нарочанская биологическая станция им. Г. Г. Винберга" БГУ, Государст- 
венное природоохранное учреждение "Национальный парк "Нарочанский". -- Минск: БГУ, 
2009. --- 106, [1] с. ; 29 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Аза- 
ренков А. Ю., Вежновец Г. Г., Жукова А. А., Жукова Т. В., Ковалевская Р. З., Лукьянова Е. 
В., Люштык В. С., Макаревич О. А., Михеева Т. М., Никитина Л. В., Савич Й. В., Углянец А. 
А., Шапетько А. А., Юркевич В. В. -- 75 экз. -- І5ВА 978-985-518-150-8. -- [09-10448] 

УДК 502.51(285.2:476.1):502.175"2008"(055) 

9525. Герменчук, М. Г. Основы радиационного мониторинга : учебно-методическое по- 
собие : [для студентов] / М. Г. Герменчук ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факуль- 
тет мониторинга окружаю:іцей среды, Кафедра ядерной и радиационной безопасности. -- 
Минск: МГЭУ, 2009. -- 29, [1] е.; 21 см. -- Библиография: с. 29 (9 назв.). -- 87 экз. -- І5ВМ 
978-985-6823-73-5. -- [09-11081] 

УДК 502.175:[504.5:539.16.04](075.8) 

9526. Калинин, М. Ю. Природные ресурсы и охрана окружаюіцей среды Кобринского 
района / Калинин М. Ю. ; [фотографии Калинина М. Ю.] ; Центральный научно- 
исследовательский институт комплекеного использования водных ресурсов, Кобринская 
райинспекция природных ресурсов и охраны окружаюіцей среды. -- Минск: Белеэнс, 2009. 
г 145 с., І.ХІІ е. ил. ; 25 см. -- Заглавие переплета: Природные ресурсы. Охрана окружаю- 
цей среды. Кобринский район. -- На переплете автор не указан. -- Библиография: с. 140- 
143 (96 назв.). -- 1212 экз. -- І5ВХ 978-985-6474-98-2 (в пер.). -- [09-10060] 

УДК 502.17(476.7) 

9527. Козло, П. Г. Зубр в Беларуси / П. Г. Козло, А. Н. Буневич ; [научный редактор В. 
П. Семенченко] ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно- 
пройзводственное обьединение "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам", Управление делами Президента Республики Беларусь, Государ- 
ственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Беловежская пуіца". --- Минск: 
Беларуская навука, 2009. - 317, [1] с., [6] л. ил. : ил.; 21 см. -- Часть текста параллельно на 
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русском и английском языках. --- Библиография: с. 297-313 (235 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 
978-985-08-1090-8 (в пер.). - [09-10545] 
УДК 502.172:502.211:599.735.51(476) 
9528. Сахаровские чтения 2009 года: экологические проблемы ХХІ века “ БаКрагоу 
геавіпез 2009: епуігоптепіа! ргобІепіз оЁ бе ХХІ сепішу : материалы 9-й международной на- 
учной конференции, 21-22 мая 2009 г., г. Минск / [под обіцей редакцией С. П. Кундаса, С. Б. 
Мельнова, С. С. Позняка]. -- Минск: МГЭУ, 2009. -- 358, [21] е.: ил., портр.; 28 см. -- В 
надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружаюіцей среды Республики Беларусь, Департамент по ликвидациий 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуаци- 
ям Республики Беларусь, Постоянная комиссия по радиоэкологическому образованию стран 
СНГ, Обіцественный совет Базовой организаций по экологическому образованию стран 
СНГ, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований и др. -- В выпу- 
скных данных издательство также: Институт радиологии (Гомель). -- Часть текста на анг- 
лийском и белорусском языках. -- 315 экз. -- І5ВМ 978-985-6931-01-0. -- [09-10034] 
УДК 504"20"(082) 
9529. Семенюк, Г. А. Экология городской среды : курс лекций : [для студентов БГУ] / Г. 
А. Семенюк. -- Минск: БГУ, 2009. -- 98, [1] е. ; 20 ем. -- Библиография: с. 95-97 (44 назв.). 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-518-133-1. -- [09-10385] 
УДК 502/504(1-21)(075.8) 
9530. Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского ре- 
гиона и сопредельных территорий: наука, образование, культура : материалы ІУ Меж- 
дународной научно-практической конференции, г. Мозырь, 24-25 сентября 2009 г. / под об- 
цей редакцией В. В. Валетова. -- Мозырь: МзГПУ, 2009. -- 245 с.: ил.; 29 см. -- В надза- 
головке: Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный пе- 
дагогический университет им. И. П. Шамякина, Мозырский районный исполнительный ко- 
митет, Мозырская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружаюіцей среды. --- Биб- 
лиография в конце докладов. -- 100 экз. (1-й з-д 52). -- І5ВА 978-985-477-265-3. -- [09-11542] 
УДК [502:574](476::1-854)(082) 
9531. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях : текст и 
приложение / [Белорусское обіцественное обьединение "Экологическая инициатива"]. - [Б. 
М.: б. и., 20092]. -- 35 с., включая обложку ; 21 см. -- 500 экз. - [09-11009] 
УДК 504.5:628.4.045(100)(094.2) 
9532. Томашевич, А. В. Экономика природопользования : пособие для студентов гео- 
графического факультета / А. В. Томашевич. -- Минск: БГУ, 2009. -- 89, [2] с. ; 20 см. -- 
Библиография: с. 84. - 100 экз. -- І5ВА 978-985-518-113-3. -- [09-10588] 
УДК 502.174:338(075.8) 
9533. Шумак, В. В. Экономика и управление ресурсосбережением : курсе лекций : [для 
студентов вузов] / В. В. Шумак, Г. В. Колосов. -- Минск : Мисанта, 2009. --- 166, [1] е. ; 20 
см. --- Библиография: с. 161-163 (43 назв.). - 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6719-70-0. -- [09-11005] 
УДК 502.174:338(075.8) 


Гл. таксама Хе 9608, 9609, 9663, 9683 


51 Матэматыка 


9534. Астровский, А. И. Высшая математика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по экономическим специальностям : в З ч. / А. И. Астровский, М. П. Дымков. 
-- Минск: БГЭУ, 2009- .--23 ем. -- І5ВАМ 978-985-484-625-5 (в пер.). 

Ч. 1. -- 2009. -- 398 с.: ил. -- Библиография: с. 394-395. -- Предметный указатель: с. 
396-398. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-484-626-2. -- [09-10820] 

УДК 51(075.8) 

9535. Высшая математика : учебно-методический комплеке для студентов технических 
специальностей : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий госу- 
дарственный университет ; составление и обіцая редакция Н. В. Цывиса. -- 2-е изд. -- Но- 
вополоцк : ПГУ, 2009. -- 20 см. -- 55 экз. -- ІЗВІМ 978-985-418-9 11-6. 

Ч. 1. -- 263 с.: ил. -- Библиография: с. 263 (18 назв.). -- І5ВА 978-985-418-912-3. -- 
[09-10749] 


УДК 51(075.8) 

9536. Ч. 2. -- 342, [1] е.: ил. -- Библиография: с. 343 (10 назв.). -- І5ВМ 978-985-418- 
913-0. -- [09-10512] 

УДК 51(075.8) 
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9537. Высшая математика : учебно-методическое пособие для подготовки к входному 
тестированию и экзамену : [для студентов-заочников] / Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [(составители: Т. Р. Якубович, 
Н. И. Шляго]. -- Барановичи : БарГУ, 2009. -- 92, [2] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 94 
(10 назв.). -- 125 экз. -- І5ВМ 978-985-498-186-4. - [09-11030] 

УДК 51(075.4) 

9538. Краткий курс лекций по математике / Министерство образования Республики 
Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра алгебры и 
методики преподавания математики ; [составители: А. В. Виноградова, В. В. Устименко]. -- 
Витебск : ВГУ, 2009. -- 86 с. : ил.; 21 см. -- Библиография: с. 85 (6 назв.). -- 50 экз. -- 
І5ВА 978-985-517-084-7. -- [09-10839] 

УДК 51(075.8) 

9539. Математика : учебно-методическое пособие : [для студентов] : в З ч. / Министер- 
ство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический уни- 
верситет им. Максима Танка. --- Минск: БГПУ, 2008- .--20 см. -- І5ВІМ 978-985-501-547-6. 

Ч. 2 / Г. Л. Муравьева, А. А. Покало, Н. В. Толстик. -- 2009. -- 109 с.: ил. -- Автор 1-й 
ч. также: ІЦиряков А. Н. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-501-760-9. -- [09-11046] 

УДК 51(075.8) 

9540. Минюк, С. А. Математика для инженеров: примеры и задачи : учебно- 
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по инже- 
нерным специальностям : в 4 ч. / С. А. Минюк, Н. С. Березкина, Е. А. Наумович ; [под обіцей 
редакцией С. А. Минюка]. -- Гродно: ГрГУ, 2009- . --21 см. -- І5ВМ 978-985-515-163-1 
(в пер.). 

Ч. 1. -- 2009. -- 439 с.: ил. -- Библиография: с. 436-437 (25 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 
978-985-515-164-8. -- [09-10544] 

УДК 51(076.1)(075.8) 


512 Алгебра 


9541. Гальмак, А. М. Многоместные операции на декартовых степенях / А. М. Гальмак. 

-- Минск: Издательский центр БГУ, 2009. -- 264, [1] с. ; 21 см. -- Библиография: с. 261-263 
(44 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-476-703-1 (в пер.). -- [09-10547] 

УДК 512.57 


514 Геаметрыя 


9542. Основы аффинной геометрии : учебное пособие для студентов высцих учебных 
заведений по математическим специальностям / (С. Г. Кононов и др.]. -- Минск: БГУ, 2009. 
374, [П е.: ил.; 21 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Про- 
копчук А. В., Тихонова Т. В., Янчевский В. Й. -- Библиография: с. 364 (8 назв.). -- Указате- 
ли предметный, обозначений: с. 365-369. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-518-103-4 (в пер.). -- 
[09-10343] 

УДК 514.142(075.8) 


517 Аналіз 


9543. Гурьева, Н. А. Высшая математика: начала математического анализа : учебно- 
методический комплекс для студентов факультета информационных технологий / Н. А. 
Гурьева, С. Г. Ехилевский ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий го- 
сударственный университет. --- Новополоцк : ПГУ, 2009. -- 167, [1] е. : ил. ; 20 см. -- Биб- 
лиография: с. 166 (14 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-418-870-6. - [09-10733] 

УДК 517(075.8) 

9544. Индивидуальные задания по высшей математике : учебное пособие для сту- 
дентов технических специальностей учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего 0б- 
разования : в 4 ч. -- 3-е изд. -- Минск: Вышэйшая школа, 2007- . -- І5ВМ 978-985-06- 
1337-0 (в пер.). 

Ч. 4: Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория вероятностей. 
Математическая статистика / А. П. Рябушко. -- 2009. --- 336 е. : ил. -- Авторы 1-2-й ч. так- 
же: Бархатов В. В., Державец В. В., Юруть И. Е. -- Библиография: с. 335 (16 назв.). -- І5ВМ 
978-985-06-1781-1. - [09-10751] 

УДК [517:519.2](076.1)(075.8) 
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9545. Ломовцев, Ф. Е. Уравнения математической физики : сборник задач : для студен- 

тов механико-математического факультета / Ф. Е. Ломовцев. -- Минск: БГУ, 2009. - 130, 

[1] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 130 (8 назв.). -- 100 экз. -- І5ВУ 978-985-518-134-8. 

--. [09-10380] 

УДК 517.958(076.1)(075.8) 

9546. Сетько, Е. А. Элементы математического анализа и приложения в экономике : по- 

собие по курсу "Высшая математика" для студентов экономических специальностей / Е. А. 

Сетько ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный 

университет им. Янки Купалы. -- Гродно : ГрГУ, 2009. -- 202 с.: ил.; 20 см. -- Библиогра- 
фия: с. 201 (14 назв.). -- 140 экз. -- І5ВМ 978-985-515-186-0. -- [09-10557] 

УДК 517(075.8) 


519.2 Тэорыя імавернасцей і матэматычная статыстыка 


9547. Маталыцкий, М. А. Теория вероятностей и математическая статистика : пособие 
по однойменному курсу для студентов инженерно-технических специальностей / М. А. Ма- 
талыцкий, Т. В. Русилко ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. 
-- Гродно: ГрГУ, 2009. -- 219 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: е. 217 (24 назв.). -- 330 экз. 
--І5ВА 978-985-515-160-0 (в пер.). - [09-11102] 

УДК 519:2(075.8) 

9548. Юдин, М. Д. Предельные распределения сумм зависимых случайных векторов и 
их приложения / М. Д. Юдин, Н. В. Сергиевич ; Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. -- 
Мозырь : МзГПУ, 2009. - 144 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 141-144 (65 назв.). -- 100 
экз. (1-й з-д 54). -- І5ВМ 978-985-477-262-2. -- [09-10850] 

УДК 51921 


Гл. таксама Ме 9544 


519.8 Даследаванне аперацый 


9549. Лебедева, Г. И. Прикладная математика : математические модели в транспортных 
системах : учебное пособие для студентов технических высцих учебных заведений / Г. И. 
Лебедева, Н. А. Микулик. -- Минск: Асар, 2009. -- 496, [15] е. : ил. ; 23 ем. -- Библиогра- 
фия: с. 495-496 (29 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-6711-42-І (в пер.). -- [09-10822] 

УДК 519.85/.86:656(075.8) 

9550. Максимей, И. В. Имитационное моделирование сложных систем : учебное посо- 
бие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Прикладная математика", 
“Программное обеспечение информационных технологий", "Математика", "Экономическая 
кибернетика" : [в З ч.] / И. В. Максимей. -- Минск: Издательский центр БГУ, 2009- .--20 
см. -- І5ВА 978-985-476-689-8. 

Ч. 1: Математические основы. -- 2009. --- 263 с. : ил., схемы. --- Библиография: с. 256- 
260 (60 назв.). -- 1000 экз. (1-й з-д 300). -- І5ВА 978-985-476-690-4. --- [09-10361] 

УДК [519.876.5::004.94]1(075.8) 

9551. Пилипчук, Л. А. Линейные неоднородные задачи потокового программирования : 
учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по 
специальности 1-31 03 03 - Прикладная математика / Л. А. Пилипчук. -- Минск: БГУ, 2009. 
--221, [1] с.: ил.; 20 ем. -- Библиография: с. 221-222 (21 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978- 
985-518-112-6. -- [09-10339] 

УДК 519.852:35(075.) 


52 Астраномія. Астрафізіка. Даследаванне касмічнай прасторы. Геадэзія 


523 Сонечная сістэма 


9552. Шимбалее, А. А. Планеты Солнечной системы : пособие / А. А. Шимбалев ; Ми- 
нистерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогиче- 
ский университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 78, [1] с. : ил. ; 20 см. -- 
180 экз. -- І5ВІ 978-985-501-750-0. --- [09-10902] 

УДК 523.4(075) 
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524 Зоркі. Зорныя сістэмы. Сусвет 


9553. Секержицкий, В. С. Электронно-нуклонное веіцество в магнитном поле / В. С. 
Секержицкий, И. В. Секержицкий. -- Брест: БрГУ, 2009. -- 25 с., включая обложку : ил.; 21 
см. -- (Препринт / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; Хе 5-2009). 
--. Библиография: с. 25 (12 назв.). -- 20 экз. -- [09-10582] 

УДК 524:354.6-33(0.036.4) 

9554. Секержицкий, И. В. Нейтронный газ в магнитном поле / И. В. Секержицкий. -- 
Брест : БрГУ, 2009. -- 14 с., включая обложку ; 21 см. -- (Препринт / Брестский государст- 
венный университет им. А. С. Пушкина; Хе 4-2009). -- Библиография: с. 14 (8 назв.). -- 20 
экз. -- [09-10581] 

УДК 524:354.6-33(0.036.4) 

9555. Ягунов, В. Б. Обоснование возникновения частиц высокой энергии и, соответст- 
венно, высоких масе космоса / В. Б. Ягунов. -- (Минск: б. и., 2009]. -- 11, [1] е. ; 20 см. -- 
50 экз. -- [09-11006] 

УДК 524-33:539.12 


53 Фізіка 
530.1 Асноўныя прынцыпы фізікі 


9556. Шишкина, Т. В. Основы квантовой механики : пособие для студентов физическо- 
го факультета и факультета радиофизики и электроники / Т. В. Шишкина. -- Минск: БГУ, 
2009. --- 96, [3] е. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 98 (11 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
518-046-4. - [09-10389] 

УДК 530.145(075.8) 


532 Гідрамеханіка. Механіка вадкасцей 


9557. Липский, В. К. Техническая гидромеханика : учебно-методический комплекс для 
студентов специальности 1-70 05 01 "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонеф- 
тепроводов и газонефтехранилиш" и слушателей ИПК УО "ПГУ" специальности 1-70 05 71 
"Проектирование и эксплуатация газопроводов" / В. К. Липский, Д. П. Комаровекий ; под 
обіцей редакцией В. К. Липского ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоц- 
кий государственный университет. --- Новополоцк: ПГУ, 2009. -- 298, [1] с.: ил. ; 21 см. -- 
Библиография: с. 278 (11 назв.). -- Словарь понятий: с. 272-277. -- 75 экз. -- І5ВМ 978-985- 


418-900-0. -- [09-10513] бан зад 


533 Механіка газаў. Аэрадынаміка. Фізіка плазмы 


9558. Моделирование поверхностной конденсации малых примесей из газового по- 
тока / К. М. Арефьев [и др.]. -- Минск: ОИЭЯЙ, 2009. -- 27 с.; 21 см. -- (Препринт / На- 
циональная академия наук Беларуси, Обьединенный институт энергетических и ядерных ис- 
следований - Сосны ; ОЙЭЯЙ-39). -- Авторы также: Беляева О. В., Заяц Т. А., Пушкарева Т. 
Л., Саплица В. В. -- Библиография: с. 26 (7 назв.). -- 27 экз. -- [09-11483] 

УДК 533.24(0.036.4) 


9559. Ріазта ррузісз апа ріазта (есрпоіогу : РРРТ-6 : УІ Іпіегаабопа! сопёегепсе, Міп5К, 
Зеріепбег 28 - Осіобег 2, 2009 : сопігібціей рарег5 : іп 2 уоі. / [едіюгіа! Боага: У. М. 
Азіавруп5Кі (тапагіпе едііог), У. 5. Вшгакоу, І. Е. КгаёКко]. -- Міпзк: Робак, 2009. -- 21 см. 
--. У надзагалоўку: Майопа! Асадету оГ 5сіепсе5 оЁ Ве]агі5, біаіе 5сіепййс Іаебшіоп "Тре В. 
І. біерапоу Іпзейішіе оЁ Ррузісз оЁ Фе Майопа! Асадфету оЁ бсіепсез оЁ Веіаги5", Куззіап 
Асааету оТ 5сіепсе5, Іазйійоп оЁ бе Киз5іап Асафету оЁ бсіепсе5 "оіпі Іаебіше бог Нігер 
Тетрегайше5 оГ КА". -- На англійскай мове. -- Бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- 300 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6107-39-2. 

Усі. 1: (5есбопз 1-3, 5). -- ХХУІ, 409, а-К, [3] е.: іл. -- Апог' іпдех: е. а-К. -- І5ВМ 
978-985-6107-40-8. -- [09-10075] 

УДК 533.9(082) 

9560. Уі. 2: (Зесіопз 4, 6, 7). -- С. ХХХІ, 413-856, а- К, [3]: іл. -- Ацрог'з іпех: е. а- К. 
-- І5ВМ 978-985-6107-41-5. -- [09-10076] 

Фізіка плазмы і плазменныя тэхналогіі 

УДК 533.9(082) 
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535 Оптыка 


9561. Гулие, Й. М. Люминесценция : пособие для студентов физического факультета / 

И. М. Гулис, А. И. Комяк. -- Минск: БГУ, 2009. -- 286, [1] е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 283 (11 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-485-938-5. -- [09-10540] 

УДК 535:37(075.8) 


536 Цяпло. Тэрмадынаміка 


9562. Баранышин, Е. А. Теплообмен и рост кластеров углерода из неравновесной газо- 
вой фазы / Е. А. Баранышин, О. Г. Пенязьков, С. П. Фисенко. -- Минск: ИТМО НАН Бела- 
руси, 2009. --- 24 с.: ил.; 21 ем. -- (Препринт / Национальная академия наук Беларуси, Ин- 
ститут тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова ; Хе 5). -- Библиография: с. 23-24 (31 назв.). 
2. 60 экз. -- [09-10583] 

УДК 536.33:546.26:662.421.2(0.036.4) 

9563. Назаров, В. И. Приборы и методики теплотехнических измерений : методическая 
разработка : [для слушателей технических специальностей] : в 2 ч. / В. И. Назаров, В. И. 
Чернышевич ; Учреждение образования "Государственный институт повышения квалифика- 
ций и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". -- Минск: Газ- 
институт, 2009. -- 20 см. -- На обложке авторы не указаны. 

Ч. 2. -- 2009. -- 69 с.: ил. -- 113 экз. -- [09-11095] 

УДК [536::621.18].08(075.9) 


537 Электрычнасць. Магнетызм. Электрамагнетызм 


9564. Взаймодействие излучений с твердым телом “ Іп(егасііоп оЁ гадіайоп ўі 501145: 
материалы 8-й международной конференции, Минск, 23-25 сентября 2009 г. / [редколлегия: 
В. М. Аниішцик (ответственный редактор) и др.]. -- Минск : Издательский центр БГУ, 2009. 
-- 364 с.: ил. ; 29 см. -- В надзаголовке: Белорусский государственный университет, На- 
циональная академия наук Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь, Го- 
сударственный комитет по науке и технологиям, Белорусский республиканский фонд фун- 
даментальных исследований. --- Часть текста параллельно на русском и английском языках. 
-- Часть текста на английском языке. --- Бияблиография в конце докладов. --- Авторский ука- 
затель: с. 363-364. -- 120 экз. -- І5ВА 978-985-476-728-4. - [09-11521] 

УДК [537.5::539.21(082) 


539 Будова матэрыі 
539.1 Ядзерная, атамная, малекулярная фізіка 


9565. Красицкий, В. А. Учение о радиоактивности : история и современность : пособие 
для студентов химического факультета / В. А. Красицкий. -- Минск: БГУ, 2009. -- 278, [1] 
с., [2] л. ил.: ил. ; 21 ем. -- Библиография: с. 273-275, библиография в конце глав. -- 300 
экз. -- І5ВМ 978-985-485-808-І (в пер.). -- [09-10344] 
УДК 539.16(075.8) 
9566. Ядерная физика : учебно-методическое пособие : [практикум : для студентов] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный эколо- 
гический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет мониторинга окружаюіцей среды ; [со- 
ставители: Е. Е. Апанасевич и др.]. -- Минск: МГЭУ, 2009. -- 69, [2] е. ; 21 ем. -- Состави- 
тели также: Бокатая Е. Л., Тимоіценко А. И., Федоренчик Е. В. -- Библиография: с. 71 (14 
назв.). -- 115 экз. -- І5ВМ 978-985-6931-07-2. -- [09-10723] 
УДК 539.1(076.58) 


539.2 Уласцівасці і структура малекулярных сістэм 
Гл. Хе 9564, 9572 


539.3/.6 Супраціўленне матэрыялаў 


9567. Сакевич, В. Н. Механика материалов : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальностям "Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых 
материалов", "Конструйрование и технология швейных изделий", "Конструийрование и тех- 
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нология изделий из кожи" / В. Н. Сакевич, А. В. Минченко. -- Минск: Техноперспектива, 
2009. --- 239 с.: ил.; 22 см. -- Библиография: с. 216-217 (17 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6591-66-5 (в пер.). -- [09-10305] 
УДК 539:3(075.8) 

9568. ІЦербо, А. Г. Сопротивление материалов и строительная механика : учебно- 
методический комплеке для студентов специальности 1-70 05 01 "Проектирование, сооруже- 
ние и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилиц" : в 2 ч. / А. Г. ІЦербо ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. -- 
Новополоцк: ПГУ, 2009. - 20 см. -- 40 экз. -- ІЗ5ВМ 978-985-418-895-9. 

Ч. 1: Сопротивление материалов : в 2 кн., кн. 1 : Теоретическая часть. -- 223, [1] с. : ил 
-- І5ВІ 978-985-418-896-6. - [09-10740] 


УДК [539.3/.6.01::624.04](075.8) 

9569. Ч. 1: Сопротивление материалов : в 2 кн., кн. 2: Практическая часть. -- 243, [1] е.: ил. 

-- Библиография в конце расчетно-графических работ. -- І5ВМ 978-985-418-898-0. -- 
[09-10741] 

УДК [539.3/.6::624.04]1(076.58) 

9570. Ч. 2: Стройтельная механика. -- 161, [2] е. : ил. -- І5ВА 978-985-418-899-7. -- 
[09-10742] 

УДК [539.3/.6::624.04](075.8) 


54 Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія 
Гл. Хе 9578 


542 Практычная і лабараторная хімія, 
прэпаратыўная і эксперыментальная хімія 


9571. Препаративная химия : учебно-методический комплексе : [для студентов] / Ми- 
нистерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. 
П. М. Машерова, Кафедра химии ; [автор-составитель: Н. А. Степанова]. -- Витебск : ВГУ, 
2009. --- 193 с.: ил.; 21 см. -- Бияблиография: с. 190-191 (18 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978- 
985-517-042-7. -- [09-10879] 

УДК 542(075.8) 


544 Фізічная хімія 


9572. Воробьева, Т. Н. Химия поверхности и тонких пленок : конспект лекций : [для 
студентов БГУ] / Т. Н. Воробьева, Е. И. Василевская. -- Минск: БГУ, 2009. -- 142, [І]е.: 
ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 139-141 (39 назв.), библиографические ссылки в подстроч- 
ных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-166-9. - [09-10539] 

УДК [544.22/.237539.232](075.8) 

9573. Савицкая, Т. А. Коллоидная химия : вопросы, ответы, задания : пособие для сту- 
дентов химического и военного факультетов / Т. А. Савицкая, Д. А. Котиков. -- Минск: 
БГУ, 2009. -- 130, [2] е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 126 (13 назв.). -- Словарь оенов- 
ных определений физической химий, необходимых для изучения курса коллойидной химии: 
с. 127-131. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-145-4. -- [09-10390] 

УДК 544.77(076.3)(075.8) 

9574. Сергеева, О. В. Введение в нанохимию : пособие для студентов химического фа- 
культета / О. В. Сергеева, С. К. Рахманов. -- Минск: БГУ, 2009. - 175, [2] с., включая об- 
ложку : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 175-176, библиография в конце разделов, библио- 
графические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-065-5. -- 
[09-10382] 

УДК 544.2(075.8) 


546 Неарганічная хімія 


9575. Стрельцов, Е. А. Неорганическая химия : пособие для студентов химического фа- 
культета / Е. А. Стрельцов, Е. И. Василевская. -- Минск: БГУ, 2009. -- 97, [3] с. ; 20 ем. -- 
Библиография: с. 99. --- 200 экз. -- І5ВА 978-985-518-142-3. --- [09-10388] 

УДК 546(075.8) 
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55 Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі 


551 Агульная геалогія. Метэаралогія. Кліматалогія. Гістарычная геалогія. 
Стратыграфія. Палеагеаграфія 


9576. Комаровский, М. Е. Палеоложбины Белорусского Поозерья / М. Е. Комаровекий. 
2 Минск: БГУ, 2009. -- 181, [2] с.: ил., схемы; 29 см. -- Резюме на английском языке. -- 
Библиография: с. 167-178 (262 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-091-4 (ошибоч.). -- 
[09-10447] 
УДК 551.435.443(476-17) 
9577. Четвертичная геология, геоморфология, геоэкология Беларуси и сопредель- 
ных территорий : материалы международного научного семинара, посвяіценного 80-летию 
со дня рождения Л. Н. Вознячука, [Минск], 25-26 сентября 2009 г. / [редактор: А. Ф. Сань- 
ко]. -- Минск: Право и экономика, 2009. -- 138, [1] с. : ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Ми- 
нистерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогиче- 
ский университет им. Максима Танка. --- Часть текста на английском и белорусском языках. 
-- Библиография в конце докладов. -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-442-711-9. -- [09-10279] 
УДК 551(476)(082) 


57 Біялагічныя навукі 


9578. Достижения современной биологии, химии и медицины : сборник научных тру- 
дов участников республиканской конференции "Достижения современной биологий, химий 
и медицины", посвяіценной 100-летию со дня рождения В. А. Бандарина / под редакцией 
Барковского Е. В., Бутвиловского А. В. -- Минск: Белпринт, 2009. -- 114 с., включая об- 
ложку : ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра обіцей химий. -- Биб- 
лиография в конце докладов. -- 45 экз. -- [09-10574] 

УДК [57754:61](082) 

9579. Молодые исследователи - ботанической науке, 2009 : материалы П Междуна- 
родной научно-практической конференции (Гомель, 24, 25 сентября 2009 г.) / [редколлегия: 
Н. М. Дайнеко (ответственный редактор) и др.]. -- Гомель: ГГУ, 2009. - 191 с.: ил.; 29 см. 
-- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государст- 
венный университет им. Франциска Скорины. -- Часть текста на белорусском языке. -- Ре- 
зюме на английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985- 
439-411-4. - [09-10022] 

УДК 57(082) 


574 Агульная экалогія. Біяцэналогія. Гідрабіялогія. Біягеаграфія 
Гл. Хе 9530 


575 Агульная генетыка. Агульная цытагенетыка. Імунагенетыка. 
Эвалюцыйнае вучэнне. Відаўтварэнне. Філагенез 


9580. Астроўскі, А. А. Генетычная структура віда і папуляцыі : дапаможнік для студэн- 

таў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага факультэтаў / А. А. Астроўскі, В. А. 

Шатрова ; Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны меды- 

цынскі універсітэт, Кафедра медыцынскай біялогіі і агульнай генетыкі. -- Гродна : ГрДМУ, 

2009. --- 43 с.: іл.; 21 см. -- Бібліяграфія: с. 41-42 (20 назв.). -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-496- 
518-5. -- [09-10717] 

УДК 575(075.8) 


577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Біяхімія. Малекулярная біялогія. Біяфізіка 


9581. Зиматкина, Т. И. Биологическая активность новых пройзводных тиамина : моно- 
графия / Т. И. Зиматкина, С. М. Зиматкин ; Министерство здравоохранения Республики Бе- 
ларусь, Гродненский государственный медицинский университет. --- Гродно : ГрГМУ, 2008. 
-- 197 е.: ил.; 21 см. -- Резюме на английском языке. --- Библиография: с. 172-196. - 100 
экз. -- ІЗВА 978-985-496-448-5. -- [09-10721] 

УДК 577.164.11 

9582. Коневалова, Н. Ю. Биохимия в схемах и таблицах : учебное пособие для студен- 
тов высших медицинских учебных заведений / Коневалова Н. Ю., Фомченко Г. Н., Ядройце- 
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ва И. А.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный 
медицинский университет. --- Витебск : ВГМУ, 2009. -- 297 с.: ил., схемы; 21 см. -- Биб- 
лиография: с. 294-297 (69 назв.). -- 400 экз. -- І5ВА 978-985-466-337-1. -- [09-10551] 
УДК 577.1(084.2)(075.8) 
9583. Леонтьев, В. Н. Биохимия : лабораторный практикум : учебное пособие для сту- 
дентов учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образования по специальностям 
"Биотехнология", "Биоэкология" / В. Н. Леонтьев, Т. И. Ахрамович ; Белорусский государст- 
венный технологический университет. --- Минск : БГТУ, 2008. -- 213, [1] е.: ил.; 21 см. -- 
Библиография: с. 211-212 (22 назв.). -- 200 экз. -- В переплете. -- І5ВА 978-985-434-756-1 
(ошибоч.). -- [09-11568] 
УДК 577.1(076.58) 
9584. Романовский, И. В. Стереохимия гетерофункциональных соединений : учебно- 
методическое пособие : [для студентов] / И. В. Романовский, О. Н. Ринейская ; Министерст- 
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский уни- 
верситет, Кафедра биоорганической химии. -- Минск : БГМУ, 2009. -- 74, [2] е.: ил.; 30 ем. 
--. Бияблиография: с. 75 (19 назв.). -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-462-981-0. --- [09-10054] 
УДК 577.11:544.12(075.8) 
9585. Рубникович, С. П. Процессы переноса лазерного излучения в биотканях / С. П. 
Рубникович, Н. А. Фомин. -- Минск: ИТМО НАН Беларуси, 2009. -- 47 с.: ил. ; 21 см. -- 
(Препринт / Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А. 
В. Лыкова; Хе 4). -- Библиография: с. 39-46 (71 назв.). -- 100 экз. - [09-10074] 
УДК 577.31:544.032.65(0.036.4) 
9586. Сберник иллюстраций к лекциям по биологической химии : учебно-методи- 
ческое пособие : [для студентов / А. Д. Таганович и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологической химии. --- Минск: БГМУ, 2009. -- 85, [2] с. ; 30 см. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Василькова Т. В., Колб А. В., Котович Й. Л., Кухта В. 
К., Лисицына Л. П., Морозкина Т. С., Олецкий Э. И., Рутковская Ж. А. -- 600 экз. -- І5ВМ 
978-985-462-980-3. -- [09-10055] 
УДК 577.1(084.2)(075.8) 


Гл. таксама Хе 9630 


58 Батаніка 


9587. Ліпскі, У. С. Пакланіся травінцы : экспедыцыі ў жыццё акадэміка Парфёнава / 
Уладзімір Ліпскі. -- Мінск : Беларуская навука, 2009. --- 189, [3] е., [20] л. фат. : іл.; 20 ем. 
-- Частка тэксту на рускай мове. -- 348 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1074-8. -- [09-10655] 

УДК 58(476)(092)7929Парфёнаў 


9588. Альгология и микология : учебное пособие для студентов высцих учебных заве- 
дений по биологическим специальностям / А. С. Шуканов [и др.]. -- Минск: БГУ, 2009. -- 
422, [1] е., [8] л. ил.: ил.; 21 см. -- Авторы также: Поликсенова В. Д., Стефанович А. И., 
Храмцов А. К. -- Библиография: с. 408-413. --- Указатель терминов: с. 414-420. -- 500 экз. 
-- І5ВА 978-985-518-040-2 (в пер.). - [09-10355] 

УДК 582.26/.29(075.8) 

9589. Ботаника : (исследования) : [сборник научных трудов] / Национальная академия 
наук Беларуси, Отделение биологических наук, Государственное научное учреждение "Ин- 
ститут экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича", Обіцественное обьединение "Бе- 
лорусское ботаническое обіцество", Белорусское обіцественное обьединение физиологов 
растений. --- Минск, 1959- .--21см. 

Вып. 37 / [научный редактор Н. А. Ламан]. -- Право и экономика, 2009. -- 458, [1] е.: 
ил., портр. -- Резюме на английском языке. --- Бияблиография: с. 15-22, библиография в кон- 
це научных трудов. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-442-712-6. - [09-10259] 

УДК 58(082) 

9590. Диатомовые водоросли как биоиндикаторы современного состояния окру- 
жаюіцей среды и их роль в палеоэкологии и биостратиграфии (морфология, система- 
тика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия) : материалы ХІ Между- 
народной научной конференции диатомологов стран СНГ, посвяіценной 110-летию со дня 
рождения В. С. Шешуковой-Порецкой, [Минск], 27 сентября - 2 октября 2009 г. / [редколле- 
гия: Хурсевич Г. К., Свирид А. А., Демидова С. В. (отв. ред.) и др.]. -- Минск: Право и эко- 
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номика, 2009. -- 153 с.: ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка, Министерство природных ресурсов и ох- 
раны окружаюіцей среды Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский гео- 
логоразведочный институт, Ботаническое обіцество РАН. -- Часть текста на английском 
языке. -- Библиография в конце докладов. -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-442-714-0. -- 
[09-10255] 

УДК 582.261.1:502.175(082) 

9591. Растительность болот: современные проблемы классификации, картографи- 
рования, использования и охраны “ Уегеіайоп оГ тіге5: поаега ргобІет5 оў сІаввійсайоп, 
птарріпе, и5е апі ргоіесйоп : материалы международного научно-практического семинара, 
Минск, Беларусь, 30 сентября - І октября 2009 г. / [редколлегия: Н. А. Ламан (отв. редактор) 
и др.]. -- Минск: Право и экономика, 2009. -- 255 с.: ил.; 20 см. -- В надзаголовке: Нацио- 
нальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресур- 
сам, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Еагіругаісі 
Іазйіше (Ецгоре). -- Году родной Земли посвяіцается. --- Титульный л. параллельно на рус- 
ском и английском языках. --- Часть текста на английском языке. --- Библиография в конце 
докладов. -- 100 экз. -- І5ВІ 978-985-442-724-9. -- [09-10272] 

УДК 581.526.33/.35:502. 171(082) 

9592. Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы УІ Между- 
народной научной конференции, г. Минск, 28-30 октября 2009 г. / [научный редактор Н. А. 
Ламан]. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 182 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: Национальная 
академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Бело- 
русское обіцественное обьединение физиологов растений. -- Часть текста на английском 
языке. --- Авторы: с. 180-182. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-44-8. - [09-11497] 

УДК 581.1(082) 

9593. Флора Беларуси. Мохообразные “ ЕІога оЁ Веіагіз. Вгуорруга : в 2 т. / Нацио- 
нальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купреви- 
ча ; под редакцией В. И. Парфенова. -- Минск, 2004-2009. -- 27 см. -- Т. І вышел в изда- 
тельстве "Тэхналогія". 

Т. 2: Нерайсорзіча - брраепорзіда / Г. Ф. Рыковский, О. М. Масловский. -- Беларуская 
навука, 2009. -- 212, [1] с., [12] л. ил. : ил. -- Бияблиография: с. 208-211. --- Указатели назва- 
ний растений на латыни, на русском языке: с. 203-207. -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1081- 
6 (в пер.). -- [09-10457] 

УДК 581.9(476)-32 


59 Заалогія 


9594. Бурке, Л. Д. Систематика хордовых животных : основные таксоны : пособие для 
студентов биологического факультета специальностей 1-31 01 01 "Биология (по направле- 
ниям)" и 1-33 01 01 "Биоэкология" / Л. Д. Бурко, А. В. Балаш, Н. Е. Бурко. -- 2-е изд., пере- 
работанное и дополненное. -- Минск: БГУ, 2009. -- 221, [2] с. ; 20 ем. -- 1-е изд. вышло с 
указанием: в 2 ч. -- Библиография: с. 213 (13 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-120-1. 
--. [09-10362] 

УДК 596/599(075.8) 

9595. Маслова, Г. Т. Биология развития: основы серавнительной эмбриологий : курс 
лекций : [для студентов БГУ] / Г. Т. Маслова, А. В. Сидоров. -- Минск: БГУ, 2009. - 95, [1] 
с. : ил. ў 20 см. -- Библиография: с. 94. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-518-099-0. --- [09-10384] 


УДК 591.3(075.8) 


6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ 
61 Медыцына. Ахова здароўя 
Гл. Ле 9253, 9578 


611 Анатомія. Параўнальная анатомія 


9596. Броновицкая, Г. М. Спланхнология (учение о внутренних органах) : учебное на- 
глядное пособие : [для студентов вузов] / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко, Н. Н. Францкевич ; 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный уни- 
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верситет физической культуры. -- 2-е изд., исправленное. --- Минск : БГУФК, 2009. - 79 с.: 
ил. ; 29 см. -- Библиография: с. 78 (12 назв.). -- 700 экз. -- І5ВА 978-985-6902-79-9. --- 
[09-11502] 
УДК 611.2/.6(075.8) 
9597. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия головы и шей : учебно-методическое пособие : 
[для студентов стоматологического факультета] / С. Л. Кабак ; Министерство здравоохране- 
ния Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафед- 
ра морфологии человека. -- 9-е изд. -- Минск: БГМУ, 2009. -- 92, [2] е.: ил. ; 30 ем. -- 
Библиография: с. 93 (5 назв.). -- 173 экз. -- І5ВМХ 978-985-462-977-3. - [09-10056] 
УДК 611.91/.93(075.8) 
9598. Лобко, П. И. Развитие анатомической науки и формирование научных школ в Бе- 
ларуси : монография / П. И. Лобко, Е. С. Околокулак, Г. Г. Бурак ; под обіцей редакцией П. 
И. Лобко. -- Гродно : ГрГМУ, 2009. -- 138 е.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 51-65, 92-95, 
125-135. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-496-514-7. -- [09-10720] 
УДК 611:001.89(476)"19" 
9599. Опорно-двигательная система : пособие для студентов лечебного, педиатриче- 
ского и медико-психологического факультетов / [М. Н. ІЦербакова и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский уни- 
верситет, Кафедра анатомии человека. -- Гродно : ГрГМУ, 2009. -- 189 с. : ил. ; 21 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Вильчинская Л. П., Киселевский 
Ю. М., Околокулак Е. С. -- Библиография: с. 184-185 (22 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978- 
985-496-522-2. --- [09-10719] 
УДК 611.7(075.8) 
9600. Стенько, А. А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия (верхняя и 
нижняя конечности) з Мапца! оЁ іороггарріс апаботу апі орегайуе зшеегу (цррег апа Іоўег 
Іітаб5) : пособие для студентов факультета иностранных учацшцихся (курс обучения на англий- 
ском языке) / А. А. Стенько ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Грод- 
ненский государственный медицинский университет, Кафедра оперативной хирургии и то- 
пографической анатомии. --- Гродно : ГрГМУ, 2009. - 171 с.: ил.; 21 ем. -- Автор и загла- 
вие обложки на английском языке. -- Часть текста на английском языке. --- Библиография: 
с. 166-167 (14 назв.). -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-496-516-1. -- [09-10716] 
УДК [611.97/.98:617.57/.58-089](075.8)-054.6 


612 Фізіялогія. Параўнальная фізіялогія 


9601. Валентюкевич, О. Й. Роль тиреоидных гормонов в регуляции свободнорадикаль- 
ных процессов в клетках и тканях : монография / О. И. Валентюкевич, Л. И. Надольник ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский го- 
сударственный аграрный университет, Национальная академия наук Беларуси, ГУ "НПЦ 
"Институт фармакологий и биохимий". -- Гродно: ГрГАУ, 2009. --- 259 с.: ил. ; 21 ем. -- 
Библиография: с. 213-259 (595 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6784-62-3. - [09-10999] 

УДК 612.018:577.1 

9602. Вопросы физиологии : пособие : [для студентов] / Министерство спорта и туриз- 
ма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры ; 
[составитель: И. В. Сысоева]. --- Минск : БГУФК, 2009. -- 63 с. ; 20 см. -- Библиография: е. 
54-55 (16 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6902-81-2. --- [09-11595] 

УДК 612(075.8) 

9603. Горецкая, М. В. Обіцая иммунология в схемах и таблицах : учебное пособие для 
студентов учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образования по специально- 
стям "Лечебное дело", "Педиатрия" / М. В. Горецкая, А. И. Жмакин ; Министерство здраво- 
охранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, 
Кафедра микробиологий, вирусологий и иммунологий им. С. И. Гельберга. -- Гродно : 
ГрГМУ, 2008. -- 138 с.: ил. ; 30 см. -- Библиография: с. 136 (13 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 
978-985-496-369-3. --- [09-10488] 

УДК [612.017:616-097:4615.37](084.2)(075.8) 

9604. Практикум по нормальной физиологии : учебное пособие для студентов учреж- 
дений, обеспечиваюіцих получение высшего образования по специальности "Лечебное дело" : 
[в 2 ч. / В. В. Зинчук и др.] ; под редакцией В. В. Зинчука ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра 
нормальной физиологий. -- Гродно : ГрГМУ, 2009- . --21 см. -- Авторы указаны на обо- 
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роте титульного л. Авторы также: Балбатун О. А., Дорохина Л. В., Емельянчик Ю. М., Оре- 
хов С. Д. -- На обложке: 50 лет со дня основания кафедры нормальной физиологии (1959-2009). 
Ч. 1. -- 2009. -- 282 с.: ил. -- Библиография: с. 280 (21 назв.), библиография в тексте. 
--. 880 экз. -- І5ВМ 978-985-496-521-5. - [09-10722] 
УДК 612.1/.8(076.58) 


613 Гігіена. Асабістая гігіена 


9605. Березовская, Н. А. О том, чего женіцины не знают о себе / Н. А. Березовская. -- 
Минск : Издательский центр БГУ, 2009. -- 76, [2] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 78 (13 
назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-476-719-2. -- [09-10376] 

УДК 613.88-055.2-:173 

9606. Вкусные и полезные блюда для детей / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск: 
Траско, 2009. -- 32 с.: ил.; 20 см. -- (Серия "Растем вместе" : для любяіцих родителей). -- 
7100 экз. -- І5ВМ 978-985-6898-99-3. --- [09-10678] 

УДК 613.22::641.55(083.12) 

9607. Женская сексология в повседневной практике врача акушера-гинеколога : 
методическое пособие / [И. И. Горпинченко и др.]. -- Минск: ДокторДизайн, 2009. -- 71 е.: 
ил. ; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Билоголовская В. В., 
Мельников С. Н., Ромаіценко О. В. --- Библиография: с. 64-71. -- 500 экз. -- ІВА 978-985- 
6709-89-3. - [09-11479] 

УДК 613.88-055.2 

9608. Здоровье и окружаюццая среда : сборник научных трудов / Министерство здра- 
воохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно- 


практический центр гигиены" ... -- 2002- . -- Вып. 1-2 вышли без сведений о номере вы- 
пуска. 

Вып. 13 / Обіцественное обьединение "Белорусское научное обіцество гигиенистов" ; 
[ответственный редактор В. Ю. Зиновкина]. -- Минск : БелСАйнформ : Смэлток, 2009. -- 


561 с.: ил.; 29 см. -- Часть текста на английском языке. --- Библиография в конце научных 
трудов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-90112-2-1 (БелСАйнформ). -- І5ВА 978-985-6917-42-7 
(Смэлток). -- [09-10492] 
УДК [613/614::502/504]1(082) 
9609. Вып. 14 / Обіцественное обьединение "Белорусское научное обіцество гигиени- 
стов" ; [ответственный редактор В. Ю. Зиновкина]. -- Минск : БелСАйнформ : Смэлток, 
2009. --- 667 е.: ил.; 29 см. -- Часть текста на английском языке. -- Библиография в конце 
научных трудов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-90112-3-8 (БелСАйнформ). -- І5ВМ 978-985- 
6917-43-4 (Смэлток). -- [09-10493] 
УДК [613/614::502/504]1(082) 
9610. Лучшие диеты / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск : Траско, 2009. -- 32 с.: 
ил. ; 20 ем. -- (Серия журнала "Худеем с удовольствием"). -- 7100 экз. -- І5ВА 978-985- 
6942-01-6. - [09-10677] 
УДК 613.24:641.561(083.12) 
9611. Макшанова, Е. И. Лекции по обіцей гигиене (в схемах и таблицах) : учебное на- 
глядное пособие для студентов лечебного факультета / Е. И. Макшанова, С. П. Сивакова ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный меди- 
цинский университет, Кафедра обіцей гигиены и экологий. -- Гродно: ГрГМУ, 2008. - 171 
с. ; 29 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-496-358-7. -- [09-10487] 
УДК 613(084.2)(075.8) 
9612. Мачулина, Л. Н. Новое в питании кормяіцих матерей и детей первого года жизни : 
пособие для медицинских работников / Л. Н. Мачулина, Н. В. Галькевич. -- Гродно : Радиус, 
2009. --- 23 с.; 20 см. -- На обложке авторы не указаны. --- Бяблиография: с. 22 (12 назв.). -- 
5000 экз. -- [09-10101] 
УДК 613.2-055.267613.2-053.3 
9613. Сурмач, М. Ю. Поведение молодежи: от демографических угроз к национальной 
безопасности / М. Ю. Сурмач ; Гродненский государственный медицинский университет. -- 
Минск: Право и экономика, 2009. --- 265 с.: ил. ; 20 см. -- (Серия "Гуманитарные науки). 
--- Библиография: с. 232-256 (211 назв.). -- 200 экз. -- І5ВАУ 978-985-442-707-2. -- 
[09-10275] 
УДК 613.88:316.346.32-053:81 


Гл. таксама Хе 9660 
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614 Сацыяльная гігіена. Арганізацыя аховы здароўя. Санітарыя. 
Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне 


9614. Башун, Т. В. Оценивание неопределенности эмпирического метода определения 
содержания витаминов в продуктах питания : учебно-методическое пособие / Т. В. Башун, С. 
Ф. Фурс, Л. Л. Белышева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорус- 
ская медицинская академия последипломного образования, Кафедра гигиены и медицинской 
экологиий. -- Минск: БелМАПО, 2009. - 35 с.; 21 см. -- 50 экз. -- ІЗВІМ 978-985-499-360-7. 
--. [09-11089] 

УДК 614:31:006.9(075) 

9615. Беларусь и Чернобыль : к 23-й годовіцине Чернобыльской катастрофы / Мини- 
стерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. -- Гомель : Институт радиологии, 2009. - 
14, [І] с. : ил. ; 30 см. -- 100 экз. (доп. тираж). -- [09-10065] 

УДК 614.876.084(476) 

9616. Волонтерская политика Белорусского обшества Красного Креста. Молодеж- 
ная политика Белорусского обіцества Красного Креста / Белорусское обіцество Красного 
Креста. -- [Минск : б. и., 2009]. -- 18 с., включая обложку ; 21 см. -- Издано в рамках про- 
граммы "Участие молодежи в гражданском обіцестве", осушцествляемой при поддержке Дат- 
ского Красного Креста, Министерства иностранных дел Дании и Международной федераций 
обіцеств Красного Креста и Красного Полумесяца. -- 3500 экз. -- [09-11080] 

УДК 614.885(476) 

9617. Новицкий, С. В. Организация охраны труда в учреждениях здравоохранения : 0б- 
разцы документов / С. В. Новицкий, В. В. Новицкий. -- Минск: Дикта, 2009. -- 227 се.; 20 
см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985- 
494-450-0. - [09-103598] 

УДК 614.2:658.345.8(083.13) 

9618. Стратегический план развития Белорусского обіцества Красного Креста на 
2008-2011 годы. -- [Минск': б. и., 20092]. -- 28 с.: ил. ; 30 см. -- Текст параллельно на рус- 
ском и английском языках. -- 500 экз. -- [09-11536] 

УДК 614.885(476)"2008/2011"(083.92) 

9619. Шамко, А. И. Тактика тушения пожаров : практикум : учебное пособие для кур- 
сантов и слушателей высших учебных заведений по специальности "Предупреждение и лик- 
видация чрезвычайных ситуаций" / А. И. Шамко, Н. А. Демченко, С. А. Михалюк. -- Минск: 
ИВЦ Минфина, 2009. -- 253, [2] с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 254 (16 назв.). -- 800 
экз. -- І5ВМ 978-985-6921-30-1. - [09-10531] 

УДК 614.842.65(076.58) 

9620. 60 лет Гродненской областной клинической больнице : [1949-2009 гг. / соста- 
вители: С. Э. Савицкий и др.]. -- Гродно : Гродненская типография, 2009. - 87 с. : ил. ; 31 
см. -- Составители также: Зеньков О. Л., Мышко Й. В., Наготко И. В., Прокопович С. В., 
Тишковский С. В., Третьякевич В. К., Царук Ф. П. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6835-64-6 (в 
пер.). -- [09-11532] 

УДК 614.21(476.6-25) 


Гл. таксама Ме 9608, 9609, 9626 


615 Лякарствазнаўства. Фармакалогія. Агульная тэрапія. Таксікалогія 


9621. Годовальников, Г. В. Терминология лекарствоведения / Г. В. Годовальников. -- 
Минск: Минсктиппроект, 2009. -- 402, [1] с. : ил.; 21 см. -- Библиография: с. 374-400 (266 
назв.). -- Терминологический словарь: с. 326-373. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6735-60-1 (в 
пер.). -- [09-10658] 

УДК 615.1:001.4 

9622. Разницын, А. В. Основы лечебного и спортивного массажа : учебно-методическое 
пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико- 
диагностического факультетов / А. В. Разницын ; Министерство здравоохранения Республи- 
ки Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра физвоспи- 
тания и спорта. -- Гродно : ГрГМУ, 2009. -- 95 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 
94-95 (17 назв.). -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-496-513-0. - [09-10714] 

УДК 615.82(075.8) 

9623. Самые лучшие оздоровительные системы : йога, дыхание, позвоночник / [автор- 
составитель Любовь Орлова]. -- Минск : Харвест, 2009. - 479 с.: ил. ; 22 см. -- (Полный 
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справочник). -- Перед выпускными данными заглавие: Самые лучшие оздоровительные 
системы: йога, дыхание, позвоночник. -- 5000 экз. -- В переплете. -- І5ВАМ 978-985-16-6952- 
9 (ошибоч.). -- [09-10881] 

УДК 615.8(035.5) 

9624. Уфимцев, В. Экспресс-методы биоэнергетической подзарядки / Вадим Уфимцев. 

-- Минск: Современная школа, 2009. -- 224 с. : ил.; 17 см. -- (Биоэнергетика для спец- 
служб). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-513-621-8 (в пер.). -- [09-10121] 

УДК 615.851.8 


Гл. таксама Хе 9603 


616 Паталогія. Клінічная медыцына 


9625. Воронко, Е. А. Острая и хроническая боль. Диагностика, тактика, лечение в сис- 
теме первичной медицинской помоци : учебно-методическое пособие / Е. А. Воронко ; Ми- 
нистерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия по- 
следипломного образования, Кафедра обіцей врачебной практики. -- Минск : БелМАПО, 
2009. --- 66 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 61-64 (58 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-499-363-8. - [09-11062] 

УДК 616-009.7-036.11/.12-08-039.74(075) 

9626. Гродненской областной клинической больнице 60 лет. Через инновациий - к 
успеху : материалы научно-практической конференции (статьи, тезисы), 16 октября 2009 г., 
(г. Гродно / редакционный совет: Пырочкин В. М. и др.]. -- Гродно : Гродненская типогра- 
фия, 2009. --- 703, [1] с. ; 20 см. -- Библиография в конце докладов. -- 200 экз. - [09-10829] 

УДК [616-08:614.21(476.6-25)](082) 

9627. Загородный, Г. М. Особенности врачебного контроля на занятиях спортом и фит- 
несом : лекция для слушателей курсов повышения квалификаций БелМАПО / Загородный Г. 
М. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская акаде- 
мия последипломного образования, Кафедра спортивной медицины и ЛФК. -- Минск: 
БелМАПО, 2009. -- 19 с., включая обложку ; 21 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-499-376-6. 
--. [09-11061] 

УДК [616-07:796.015](075.9) 

9628. Змитрович, О. А. Основные планиметрические и количественные показатели у 
детей и взрослых при ультразвуковых исследованиях : учебно-методическое пособие / О. А. 
Змитрович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицин- 
ская академия последипломного образования, Кафедра ультразвуковой диагностики, Мин- 
ская областная детская клиническая больница. --- Минск: БелМАПО, 2009. -- 36 с.: ил.; 21 
см. -- Библиография: с. 35-36 (16 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-499-358-4. -- 
[09-11063] 

УДК 616-073.432.1(075) 

9629. Карев, Д. Б. Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия (практические 
навыки) : учебно-методическое пособие для студентов лечебного, медико-психологического, 
педиатрического и медико-диагностического факультетов / Д. Б. Карев, С. Л. Чешик, А. А. 
Замилацкий ; под редакцией С. И. Болтрукевича ; Министерство здравоохранения Республи- 
ки Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра травмато- 
логии, ортопедии и военно-полевой аДВУБА -- Гродно: ГрГМУ, 2009. -- 74 с.: ил.; 21 
см. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-496-511-6. -- [09-10718] 

УДК [616-001:617.3::617-089:355](075.8) 

9630. Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы : материалы 
международной научной конференции (15-16 октября 2009 г.) / [редколлегия: Е. Ф. Конопля 
(гл. ред.) и др.]. -- Гомель : Институт радиологии, 2009. -- 179 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: 
Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологий, Гомельский филиал НАН 
Беларуси. -- Часть текста на английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 115 
экз. -- І5ВМ 978-985-6765-14-1 (ошибоч.). -- [09-10826] 

УДК [616-08:577.34](082) 

9631. Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей / 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Научно-исследовательский ин- 
ститут медицинской экспертизы и реабилитации" ; под редакцией В. Б. Смычка. -- Минск, 
1999-- .--21І сем. 

Вып. 11. -- НИЙ МЭ иР, 2009. -- 290 с.: ил. -- Библиография в конце научных статей. 
-- Авторский указатель: с. 282-283. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6897-05-7. -- [09-10725] 

УДК [616-036.8657616-039.76](082) 
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9632. Морфологическая диагностика меланом : учебно-методическое пособие / [Ро- 
гов Ю. Й. и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская меди- 
цинская академия последипломного образования, Кафедра патологической анатомий. -- 
Минск: БелМАПО, 2009. -- 52 с.: ил.; 21 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного л. 
Авторы также: Возмитель М. А., Крылов А. Ю., Поздняк А. В. -- Библиография в ссылках: 
с. 50-52 (47 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-499-361-4. -- [09-11065] 

УДК 616-006.81-07(075) 

9633. Наблюдение и уход за пациентами при нарушениях физиологических отправ- 
лений : пособие для учашцихся учреждений, обеспечиваюіцих получение среднего специаль- 
ного образования по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное дело" / [Стадник- 
Ясковец Е. П. и др.]. -- Минск: Літаратура і Мастацтва, 2009. - 110 е.: ил. ; 20 см. -- Ав- 
торы укзаны на обороте титульного л. Авторы также: Медведская Л. С., Огородник О. И., 
Таточко Е. П. -- Библиография: с. 109 (7 назв.). -- Краткий словарь используемых терми- 
нов: с. 6-7. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6720-48-5. -- [09-10704] 

УДК 616-083(075.32) 

9634. Неонатология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 
специальности "Педиатрия" / [А. К. Ткаченко и др.] ; под редакцией А. К. Ткаченко, А. А. 
Устинович. --- Минск: Вышэйшая школа, 2009. -- 493, [1] с. : схемы; 21 ем. -- Авторы ука- 
заны на обороте титульного л. Авторы также: Грак Л. В., Солнцева А. В., Сукало А. В., Ус- 
тинович А. А., Хрусталева Е. К. --- Библиография: с. 486-489. -- 1200 экз. -- І5ВМ 978-985- 
06-1702-6 (в пер.). -- [09-10754] 

УДК 616-053.3(075.8) 

9635. Нетрадиционное лечение рака и других тяжелых заболеваний методом Г. А. 
Маркова / [составитель Г. А. Марков]. -- 2-е изд. -- Минск: Современная школа, 2009. - 
63, [1] с. : ил. ; 20 см. -- 3050 экз. -- І5ВМ 978-985-513-716-1. -- [09-10818] 

УДК 616-006-08 

9636. Первые итоги работы фтизиатрической службы по внедрению стратегии 
“біор-ТВ" в практическое здравоохранение : материалы международной научно-прак- 
тической конференции (Гродно, 24-25 сентября 2009 г.) / [редколлегия: И. С. Гельберг (от- 
ветственный редактор) и др.]. -- Гродно: [б. и.], 2009. - 317, [7] е.; 21 ем. -- В надзаголов- 
ке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный 
медицинский университет, Управление охраны здоровья Гродненского облисполкома, Грод- 
ненский областной клинический центр "Фтизиатрия", ГУ “"НИЙ пульмонологий и фтизиат- 
рий". -- Часть текста на английском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 230 экз. 
--. [09-10364] 

УДК 616-002.5(082) 

9637. "Пожилой пациент в практике врача", белорусская республиканская научно- 
практическая конференция (2009 ; Минск). Материалы Республиканской научно-прак- 
тической конференции, посвяіценной Дню пожилых людей "Пожилой пациент в практике 
врача", І октября 2009 г., Минск / [редколлегия: Демидчик Ю. Е. и др.]. -- Минск: БелМАПО, 
2009. --. 136 с.; 21 см. -- Заглавие обложки: Пожилой пациент в практике врача. -- В надза- 
головке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская 
академия последипломного образования. -- 112 экз. -- [09-10708] 

УДК 616-053.9(082) 


Гл. таксама Хе 9603 


616.1 Захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы і крыві ў цэлым 


9638. Жерко, О. М. Ультразвуковая диагностика патологии артерий нижних конечно- 
стей : учебно-методическое пособие / О. М. Жерко ; Министерство здравоохранения Респуб- 
лики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра 
ультразвуковой диагностики. --- Минск : БелМАПО, 2009. -- 39 с.; 21 см. -- Библиография: 
с. 36-39 (36 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-499-357-7. -- [09-11085] 

УДК [616.137.83/.87::616.137.91/.93]-073.432.1(075) 

9639. Пронько, Т. П. Курс лекций по диагностике основных заболеваний сердечно- 
сосудистой системы “ Гесіше5 оп Чіагпозйс5 оЁ таіп (і5еаве5 оЁ сагііоуазсцШаг зу5іепа : посо- 
бие для студентов факультета иностранных учаіцихся, обучаюіцихся на английском языке / 
Т. П. Пронько ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государ- 
ственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. -- Грод- 
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но : ГрГМУ, 2009. -- 166 с.: ил.; 21 см. -- Часть текста на английском языке. -- Библио- 
графия: с. 165 (14 назв.). -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-496-512-3. -- [09-10715] 
УДК 616.1-07(075.8)-054.6 


616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы. Аталогія 


9640. Курек, В. В. Острое повреждение легких и острый респираторный дистресе- 
синдром : диагностика, клиника, лечение : пособие для врачей / В. В. Курек, О. Н. Почепень ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская академия последиплом- 
ного образования, Кафедра детской анестезиологий и реаниматологии, Кафедра анестезио- 
логиий и реаниматологий. -- Минск : ДокторДизайн, 2009. - 43 с.: ил.; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 41-43 (50 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6709-90-9. --- [09-11478] 

УДК 616.24-008.4-08 

9641. Хореов, О. Г. Оториноларингология : курс лекций для студентов лечебного фа- 
культета / О. Г. Хоров ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский 
государственный медицинский университет, Кафедра оториноларингологий, офтальмологиий 
и стоматологиий. -- Гродно : ГрГМУ, 2009. -- 86 с. ; 21 см. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-496- 
503-1. -- [09-10713] 

УДК 616.21(075.8) 


616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы 


9642. Гамза, Н. А. Хронические гастриты и язвенная болезнь (современные представле- 
ния) : пособие / Н. А. Гамза, Т. В. Жукова ; Министерство спорта и туризма Республики Бе- 
ларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. -- Минск : 
БГУФК, 2009. -- 23 с.; 21 см. -- Библиография: е. 22 (12 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6902-76-8. - [09-11596] 

УДК [616.33/.34-002.2:616.33/.34-002.44]-08(075) 

9643. Германенко, Й. Г. Дисбактериоз кишечника: подходы к диагностике и лечению : 
пособие для врачей / И. Г. Германенко, Г. М. Лагир. -- Минск: Зималетто, 2009. - 51, [1] е.; 
21 см. -- На обложке: педиатрия. -- Библиография: с. 51 (12 назв.). -- 500 экз. -- ІВА 978- 
985-6933-09-0. --- [09-11008] 

УДК 616.34-008.87-08 

9644. Лиора, А. К. Основы диагностики, лечения кариеса и некариозных поражений зу- 
бов у детей : учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса стоматологического 
факультета / А. К. Лиора, О. А. Жаркова ; Министерство здравоохранения Республики Бела- 
русь, Витебский государственный медицинский университет. --- Витебск : ВГМУ, 2009. -- 
123 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 122-123 (22 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-466- 
283-1. -- [09-10565] 

УДК 616.:314-002-053.2-08(075.8) 

9645. Мачулина, Л. Н. Основные принципы диетотерапий функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта у детей первого года жизни : информация для медицинских 
работников / Л. Н. Мачулина, Н. В. Галькевич. -- Минск: Радиус, 2009. -- 16 с. ; 20 см. -- 
На обложке авторы не указаны. --- Бияблиография: с. 16 (9 назв.). -- 5000 экз. -- [09-10596] 

УДК 616.33/.34-053.3-085.874 

9646. Мохерт, Т. В. Гипогликемизируюцая терапия сахарного диабета 2 типа, основан- 
ная на современных международных рекомендациях / Т. В. Мохорт. -- Минск: ДокторДи- 
зайн, 2009. -- 51 с. : ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 46-51 (93 назв.). -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-6709-91-6. - [09-11480] 

УДК 616.379-008.64-085 

9647. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия : пособие для студентов лечебного 
факультета / Кабанова С. А. [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский государственный медицинский университет. --- Витебск: ВГМУ, 2009. -- 266 е.: 
ил., схемы ; 2] см. -- Авторы также: Базылянская Ю. Р., Князева М. А., Погоцкий А. К., 
Чернина Т. Н. --- Библиография: с. 264-266 (44 назв.), библиография в конце лекций. -- 200 
экз. -- І5ВМ 978-985-466-150-5 (ошибоч.). -- [09-10549] 

УДК [616.31-08:6617.52-089(075.8) 

9648. Терапевтическая стоматология : курс лекций для студентов 4-го курса стомато- 
логического факультета / [Еленская Ю. Р. и др.] ; (под редакцией Ю. П. Чернявекого) ; Ми- 
нистерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицин- 
ский университет. --- Витебск : ВГМУ, 2009. - 169, [1] с.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на 


75 


обложке и перед выпускными данными. Авторы также: Волкова М. Н., Князева М. А., Саха- 
рук Н. А. -- Библиография: с. 168-169 (22 назв.). -- 180 экз. -- І5ВМ 978-985-466-281-7. -- 
[09-10553] 

УДК 616.31-085(075.8) 


616.7 Захворванні апорна-рухальнай сістэмы 


9649. Мышечно-фасциальные болевые синдромы верхних конечностей : учебно- 
методическое пособие / [С. С. Василевский и др.] ; Министерство здравоохранения Респуб- 
лики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра 
рефлексотерапиий. --- Минск : Бел МАППО, 2009. -- 44 с. : ил.; 21 см. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Манкевич С. М., Подсадчик Л. В., Сиваков А. П. -- 
Библиография: с. 43 (9 назв.). -- Термины и определения: с. 3-4. -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-499-364-5. -- [09-11064] 

УДК 616.747-009.7-085.82(075) 

9650. Мышечно-фасциальные болевые синдромы нижних конечностей : учебно- 
методическое пособие / [С. С. Василевский и др.] ; Министерство здравоохранения Респуб- 
лики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра 
рефлексотерапии. --- Минск : БелМАПО, 2009. -- 40 с. ; 21 см. -- Авторы указаны на оборо- 
те титульного л. Авторы также: Манкевич С. М., Подсадчик Л. В., Сиваков А. П. --- Библио- 
графия: с. 39 (9 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-499-365-2. -- [09-11088] 

УДК 616.748-009.7-085.82(075) 

9651. Мышечно-фасциальные болевые синдромы туловица : учебно-методическое 
пособие / [С. С. Василевский и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра рефлексотера- 
пий. -- Минск: БелМАПО, 2009. -- 37 с.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте ти- 
тульного л. Авторы также: Манкевич С. М., Подсадчик Л. В., Сиваков А. П. --- Библиогра- 
фия: с. 36 (9 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-499-366-9. -- [09-11086] 

УДК 616.741.1-009.7-085.82(075) 

9652. Остеоартроз в терапевтической практике : учебно-методическое пособие / [М. 
С. Пристром и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская ме- 
дицинская академия последипломного образования, Кафедра терапии. -- Минск : БелМА- 
ПО, 2009. --- 34 с.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Во- 
робьева Е. П., Сухих Ж. Л., Штонда М. В. -- Библиография: с. 33-34 (25 назв.). -- 100 экз. 
-- І5ВА 978-985-499-359-1. --- [09-11090] 

УДК 616.72-007.248-08(075) 

9653. Способ комплексной диагностики низкой костной массы и остеопороза у де- 
тей и молодых взрослых : (инструкция по применению) / Жерносек В. Ф. [и др.] ; Мини- 
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия после- 
дипломного образования, ГУ "Республиканский научно-практический центр радиационной 
медицины и экологий человека". -- Минск : БелМАПО, 2009. -- 35 с. ; 21 см. -- Авторы 
также: Баранова О. В., Гресь Н. А., Почкайло А. С., Романов Г. Н., Руденко Е. В., Руденко Э. 
В., Тарасюк И. В. -- Библиография: с. 30-32 (53 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-499- 
299-0 (ошибоч.). -- [09-10593] 

УДК 616.71-007.234-053.2/.8-07 


616.8 Неўрапаталогія. Неўралогія 


9654. Актуальные проблемы неврологии и нейрохирургий : рецензируемый сборник 
научных трудов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Республикан- 
ский научно-практический центр неврологий и нейрохирургии". --- Минск, 1999- .--21] 
см. -- Основан в 1999 г. 

Вып. 12 / под редакцией С. А. Лихачева. -- Экономпресс, 2009. -- 391 с.: ил. -- 85- 
летию РНПЦ неврологий и нейрохирургии посвяіцается. --- Библиография в конце научных 
трудов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6479-55-0. -- [09-11573] 

УДК [616.8::616.8-089]1(082) 

9655. Вепомогательные средства и приспособления в помоцць детям с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата : методическое пособие для родителей и спе- 
циалистов / ОО "Белорусская ассоциация помоіци детям-инвалидам и молодым инвалидам"' ; 
[составитель: И. Куксик]. -- [Минск': б. и.], 2009. -- 31, [1] е.: ил.; 21 см. -- Библиография: 
с. 32 (10 назв.). -- 1000 экз. -- [09-11010] 

УДК 616.831-009.11-053.2:[615.477:615.478.2] 
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616.9 Інфекцыйныя (заразныя) захворванні 


9656. Германенко, Й. Г. Цитомегаловирусная инфекция: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение : пособие для врачей / И. Г. Германенко, А. П. Кудин. -- Минск: Зи- 
малетто, 2009. -- 35 с.; 21 см. -- Библиография: с. 33-34 (15 назв.). -- 500 экз. -- І5ВА 978- 
985-6933-08-3. - [09-11011] 

УДК [616.98:578.825.12]-053.2-08 

9657. Информационный справочник организаций, оказываюіцих услуги в области 
ВИЧ/СПИДАа в Республике Беларусь / [составитель: Д. Ю. Субцельный]. -- Минск: Лазу- 
рак, 2009. --- 222 с.; 21 см. -- Интернет-ресурсы по проблеме ВИЧ/СПИДа: с. 186-203. -- 
Алфавит: с. 204-218. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-6260-34-9 (ошибоч.). -- [09-10288] 

УДК [616.98:578.828Н1У]:061.1(476)(035.5) 


617 Хірургія. Артапедыя. Афтальмалогія 


9658. Дейкало, В. П. Хирургическая коррекция сгибательной контрактуры пальцев кие- 
ти при болезни Дюпюитрена / В. П. Дейкало, А. Н. Толстик ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. --- Витебск : 
ВГМУ, 2009. -- 89 с.: ил.; 21 см. -- Библиография в конце разделов. -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-466-311-1 (в пер.). -- [09-10543] 

УДК [617.577:616-009.1]-089 

9659. Ильнна, С. Н. Практические навыки по офтальмологий : учебно-методическое по- 
собие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико- 
диагностического факультетов / С. Н. Ильйна, Ж. М. Кринец, Н. Г. Солодовникова ; Мини- 
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицин- 
ский университет, Кафедра оториноларингологии, офтальмологии и стоматологий. -- Грод- 
но: ГрГМУ, 2009. -- 43 е. ; 21 см. -- 60 экз. -- І5ВА 978-985-496-484-3. --- [09-10712] 

УДК 617.7-07(075.8) 


Гл. таксама Хе 9600, 9629, 9647 


618 Гінекалогія. Жаночыя хваробы. Акушэрства 


9660. Кекух, Н. И. Кружковая работа с беременными женіцинами и матерями : пособие / 
Кекух Н. И. -- Гомель: Институт радиологий, 2009. - 168 с. : ил.; 29 см. -- На обложке ав- 
тор не указан. --- Издано в рамках проекта Программы развития ООН "Здоровая семья". -- 
165 экз. -- І5ВМ 978-985-6765-44-8. - [09-10032] 

УДК 618.2-083:613.952 

9661. Эхография в детской гинекологии : учебно-методическое пособие / [О. Г. Дра- 
жина и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицин- 
ская академия последипломного образования, Кафедра ультразвуковой диагностики, Кафед- 
ра акушерства, гинекологии и репродуктивного здоровья. --- Минск : БелМАПО, 2009. - 58 
с. ;21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Васильева Л. Н., Иль- 
кевич Н. Г., Кушнеров А. И. -- Библиография: с. 56 (7 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
499-345-4. -- [09-11087] 

УДК 618.1-053.2-073.432.1(075) 


619 Параўнальная паталогія. Ветэрынарыя 
Гл. Хе 9701 


62 Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым 


620 Выпрабаванні матэрыялаў. Таваразнаўства. Сілавыя станцыі. 
Агульная энергетыка 


9662. Масанский, С. Л. Теоретические основы товароведения : конспект лекций для 
студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" / С. Л. Масан- 
ский, Л. Н. Евдохова ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский госу- 
дарственный университет продовольствия, Кафедра товароведения и организации торговли. 
-- Могилев: МгГУПІ, 2009- .--20 см. 

Ч. 2. -- 2009. -- 119с.: ил. -- Библиография: е. 119 (13 назв.). -- 133 экз. -- [09-10504] 

УДК 620.2(075.8) 
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9663. Правила пользования электрической энергией. Сборник нормативных пра- 
вовых актов Республики Беларусь / [составитель: Л. С. Овчинников]. -- Минск : Дизайн 
ПРО, 2009. --- 94, [1] е.; 22 см. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-452-125-1. -- [09-10703] 

УДК [620.9:502.173/.174](476)(083.13) 


621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія. Электратэхніка. 
Тэхналогія машынабудавання 


9664. Покровский, А. И. Материаловедение машиностройтельных материалов : курс 
лекций : для студентов высших учебных заведений и поступаюіцих в аспирантуру / А. И. 
Покровский. --- Минск : ФУАйнформ, 2009. -- [119] е.: ил.; 15х21 см. -- Библиография: с. 
119 (7 назв.). -- 99 экз. -- І5ВАМ 978-985-6868-25-5. -- [09-10966] 

УДК 621:620.22(084.:31)(075.8) 

9665. Филонов, И. П. Инновации в технологийи машиностроения : учебное пособие для 
студентов высцих учебных заведений по машиностройтельным специальностям / И. П. Фи- 
лонов, И. Л. Баршай. -- Минск: Вышэйшая школа, 2009. -- 109, [1] с.: ил., схемы; 26 см. -- 
Библиография: с. 108 (13 назв.). -- 1200 экз. -- І5ВА 978-985-06-1684-5. - [09-10434] 

УДК 621:001.895(075.8) 


621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхніка 


621.039 Ядзерная тэхніка. Ядзерная (атамная) энергетыка. Атамная 
прамысловасць у цэлым 


9666. Атомная энергетика: обіцественное мнение Беларуси / [А. М. Заборовский и др. ; 
под редакцией М. Н. Хурса] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. 
-- Минск: Беларуская навука, 2009. -- 183 с. ; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титуль- 
ного л. Авторы также: Падалко Л. П., Хуре М. Н., Шавель С. А. -- Библиография: е. 183 (7 
назв.). -- 1000 экз. -- І5В 978-985-08-1100-4. -- [09-10529] 

УДК 621.039:316.653(476) 

9667. Жук, М. М. 100 вопросов, 100 ответов об атомной энергетике / М. М. Жук. -- 
Минск: Дом прессы, 2009. -- 112 с. : ил. ; 20 ем. -- Словарь терминов, используемых в кни- 
ге: с. 18-39. -- 2000 экз. -- І5ВА 985-6675-04-9. --- І5ВА 978-985-6675-04-4. -- І5ВМ 985- 
6675-04-0 (ошибоч.). - [09-10674] 

УДК 621.039(076.3)(035) 


621.1 Цеплавыя рухавікі ў цэлым. Атрыманне, размеркаванне 
і выкарыстанне пары. Паравыя машыны. Паравыя катлы 


9668. Сборник изменений к изданию "Теплоснабжение. Сборник нормативных 
правовых актов Республики Беларусь". Дизайн ПРО, Тесей, 2007. -- Минск : Дизайн 
ПРО, 2009. --- 16 с., включая обложку ; 21 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-452-126-8. -- [09-11067] 

УДК 621.182:658.345.8(476)(094.1.076) 


Гл. таксама Хе 9563 


621.3 Электратэхніка 


9669. Завод Энергооборудование : каталог изделий, 2009/2010 : 60 лет на рынке элек- 
тротехники / ГПО "Белэнерго", ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Завод Энергооборудова- 
ние. -- [Б. м.: б. и.], 2009. -- 134 с., включая обложку : ил.; 29 см. -- 1000 экз. -- [09-10462] 

УДК 621:31:005.936.43"2009/2010'(085.2) 

9670. Цымбаревич, Е. Г. Теоретические основы электротехники : конспект лекций для 
студентов специальности 1-53 01 01 "Автоматизация технологических процессов и пройз- 
водств" / Е. Г. Цымбаревич ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский 
государственный университет продовольствия. -- Могилев : МгГУП, 2008. -- 238 е.: ил.; 
21 см. -- Библиография: с. 238 (14 назв.). -- 65 экз. -- [09-10520] 

УДК 621:3.01(075.8) 


621.32 Электрычныя крыніцы святла 
Гл. Хе 9726 
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621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь. Радыёсувязь. 
Тэхніка і апаратура для перадачы выяў 


9671. Березовская, Е. А. Техника телевидения и радиовеіцания : учебно-методический 
комплекс для студентов Института журналистики БГУ / Е. А. Березовская, А. В. Курейчик. 
-- Минск: БГУ, 2009. -- 95, [1] е., [4] л. ил. : ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 95-96 (25 
назв.). --- Словарь терминов: с. 83-91. -- 100 экз. -- ІВ 978-985-518-109-6. -- [09-10378] 

УДК 621.39(075.8) 

9672. Гришко, В. Д. Теоретические основы военной связи. Основы электросвязи : учеб- 
но-методическое пособие : [для слушателей и курсантов] / В. Д. Гришко, В. Г. Мельник, Ю. 
А. Семашко ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Бе- 
ларусь. -- Минск: ВА РБ, 2009. -- 72 е.: ил.; 20 см. -- На обложке авторы не указаны. -- 
Библиография в конце разделов. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6661-75-7. -- [09-11098] 

УДК 621.39(075.8/.9) 

9673. Демидов, П. Г. Радиорелейные станции : учебно-методическое пособие : [для кур- 
сантов и студентов] / П. Г. Демидов, А. А. Бортновский ; Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра военно- 
специальной подготовки. -- Гомель : БГУТ, 2009. -- 69, [2] с. : ил.; 20 см. -- 95 экз. -- 
І5ВА 978-985-468-604-2. -- [09-10785] 

УДК 621.396.43(075.8) 

9674. Мордачев, В. И. Системная экология сотовой радиосвязи / В. И. Мордачев. -- 
Минск: Издательский центр БГУ, 2009. - 319 с.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 312-319 
(111 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-476-723-9 (в пер.). -- [09-11471] 

УДК 621.396.218 

9675. Чердынцев, В. А. Системы передачи информации с расширением спектра сигна- 
лов : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечиваюіцих получение 
высшего образования по специальности "Радиотехника" (по направлениям) / В. А. Чердын- 
цев, В. В. Дубровский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский госу- 
дарственный университет информатики и радиоэлектроники. -- Минск : БГУЙР, 2009. -- 
129 с.: ил.; 20 см. -- 150 экз. -- І5ВХ 978-985-488-409-7. - [09-10084] 

УДК 621:391(075.8) 


621.6 Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў. 
Устаноўкі, абсталяванне і апаратура 


9676. Савастиенок, А. Я. Монтаж технических устройств обьектов газораспредели- 
тельной системы и газопотребления : практическое пособие / А. Я. Савастиенок ; Учрежде- 
ние образования "Государственный институт повышения квалификациий и переподготовки 
кадров в области газоснабжения "Газ-институт". -- Минск: Газ-институт, 2009. -- 328 с.: 
ил. ; 21 см. -- На обложке автор не указан. -- Библиография: с. 294-296 (33 назв.). -- 315 
экз. -- І5ВМ 978-985-6809-08-1. - [09-10954] 

УДК 621.644.073(075.9) 

9677. Савастиенок, А. Я. Проектно-сметная документация, авторский надзор и приемка 
в эксплуатацию обьектов газораспределительной системы и газопотребления : методические 
разработки / А. Я. Савастиенок ; Учреждение образования "Государственный институт по- 
вышения квалификаций и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". 


-. 2-е изд., дополненное и переработанное. --- Минск : Газ-институт, 2009. -- 83 с. ; 20 ем. 
-- На обложке автор не указан. -- Библиография: с. 53-54 (31 назв.). -- 313 экз. -- 
[09-11094] 


УДК 621.644.073:69.059.14 


621.8 Дэталі машын. Перадачы (механічныя). Пад'ёмна-транспартнае 
абсталяванне. Крапежныя сродкі. Змазка 


9678. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов : 
[утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 03.12.04] : 
(в ред. постановления МЧС от 08.10.2007 Хе 84). -- Минск: Инженерный центр "БОЙМ", 
2009. -- 212 с.: ил. ; 21 см. -- 500 экз. (1-й з-д 200). -- І5ВМ 978-985-6811-18-3. -- [09- 
11034] 

УДК 621.873:658.345.8(083.131) 


Гл. таксама Хе 9773 
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623 Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл. 
Тэхніка ваенна-марскога флоту 


9679. Кинчиков, И. В. Устройство и эксплуатация средств радиоконтроля. Принципы 
функционирования средств поста радиоконтроля ВЧ диапазона : пособие : [для курсантов] / 
И. В. Кинчиков, В. В. Гордей, С. А. Вашкевич ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, 
Военная академия Республики Беларусь. -- Минск : Военная академия Республики Бела- 
русь, 2009. --- 95 е., [2] л. ил. : схемы; 21 см. -- На обложке авторы не указаны. --- Библио- 
графия: с. 95 (9 назв.). -- 35 экз. -- І5ВА 978-985-6661-76-4. - [09-11100] 

УДК 623.611:621.396.664(075.8) 

9680. Перспективы развития бронетанковой, инженерной и автомобильной техни- 
ки в Вооруженных Силах Республики Беларусь (с использованием результатов иссле- 
дований на КОУ "Осень-2008") : материалы республиканской научно-технической конфе- 
ренций, 23-24 декабря 2008 г. -- Минск: БНТУ, 2009. -- 411, [1] с. : ил., схемы; 21 см.-- В 
надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Военно-технический факультет. --- Библиография в конце докла- 
дов. -- 50 экз. -- І5ВХ 978-985-525-189-8. -- [09-10560] 

УДК 623(476(082) 


624 Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва падземных збудаванняў. 
Земляныя работы. Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў. Будаўніцтва мастоў. 
Будаўніцтва наземных інжынерных збудаванняў 


Гл. Хе 9778 


624.0 Агульныя пытанні будаўнічай справы 
Гл. Ле 9568, 9569, 9570 


625 Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўніцтва. Аўтамабільныя дарогі. 
Дарожнае будаўніцтва 


625.1/.5 Рэйкавыя дарогі. Трамвай. Канатныя дарогі 


9681. Яроцкий, С. Д. Военно-специальная подготовка. Конструкция, основы стройтель- 
ства и восстановления железнодорожного пути : учебно-методическое пособие : [для сту- 
дентов и курсантов] / С. Д. Яроцкий, П. В. Ковтун ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра военно- 
специальной подготовки, Кафедра строительства и эксплуатации дорог. -- Гомель : БГУТ, 
2009. --- 352, [1] с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 349 (11 назв.). -- 70 экз. -- І5ВМ 
978-985-468-462-8. -- [09-10791] 

УДК 625.12/.16(075.8) 


625.7/.8 Аўтамабільныя дарогі. Аўтадарожнае будаўніцтва 


9682. Поликарпов, В. А. Безопасные методы работы с горючими газами при проведений 
ремонта кровельных и дорожных покрытий : методические указания / В. А. Поликарпов ; Уч- 
реждение образования "Государственный институт повышения квалификации и переподго- 
товки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". --- Минск: Газ-институт, 2009. -- 49 
с.: ил. ; 20 см. -- Бияблиография: с. 49 (8 назв.). -- 500 экз. -- [09-11096] 

УДК [625.85.089.2:621.791.034]:658.345.8(083.132) 


628 Санітарная тэхніка. Санітарна-тэхнічныя збудаванні. Водазабеспячэнне. 
Каналізацыя. Асвятленне 


9683. Давыденко, Н. В. Очистка вентиляционных выбросов и ресурсосбережение : 
учебно-методический комплексе для студентов специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабже- 
ние, вентиляция и охрана воздушного бассейна" / Н. В. Давыденко, Н. В. Кундро ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. -- 
Новополоцк : ПГУ, 2009. -- 263 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 253 (6 назв.), 262-263 
(29 назв.). -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-418-897-3. -- [09-10858] 

УДК [628.511::5502.174](075.8) 
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629 Тэхніка сродкаў транспарту 
629.3 Наземныя сродкі транспарту (акрамя рэйкавых) 


9684. Автомобильная промышленность. Руководство по применению ВЕАСН : [ме- 
тодическое пособие] / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, 
Научно-пройзводственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государ- 
ственный институт стандартизации и сертификации" ; [подготовлено в составе Гуревича В. 
Л., Лесковой А. Г., Красноперовой И. Ф.]. -- Минск : БелГИСС, 2009. -- 72 с., включая о0б- 
ложку : схемы ; 29 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 150 
экз. -- [09-11504] 
УДК 629.33:006.036(4) 

9685. Капеое : [руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля]. -- [Минск: 
б. и., 20092]. -- 193 с. разд. паг.: ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 191-193. - 100 
экз. -- [09-11025] 
УДК 629:331.02/.07 

9686. Коіеоз : руководство по эксплуатации [и обслуживанию автомобиля]. --- (Минск: 
б. и., 2009]. -- 211 с. разд. паг. : ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 207-211. -- 100 
экз. -- [09-11028] 
УДК 629:331.02/.07 

9687. Гарипа : руководство по эксплуатации [и обслуживанию автомобиля]. -- [Минск: 
б. и., 20092]. -- 200 с. разд. паг. : ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 196-200. - 100 
экз. -- [09-11027] 


УДК 629:331.02/.07 

9688. Іоеап : руководство по эксплуатации [и обслуживанию автомобиля]. --- [Минск: 
б. и., 20092]. -- 148 с. разд. паг. : ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 145-148. -- 400 
экз. -- [09-11021] 
УДК 629:331.02/.07 

9689. Іоеап : руководство по эксплуатации [и обслуживанию автомобиля]. --- [Минск: 
б. и., 2009]. --. 164 с. разд. паг. : ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 161-164. -- 150 
экз. -- [09-11023] 
УДК 629:331.02/.07 

9690. Мазіег : [руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля]. --- (Минск: 
б. и., 20092]. -- 147 с. разд. паг.: ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 144-147. -- 100 
экз. -- [09-11024] 
УДК 629:331.02/.07 

9691. Мееапе: [руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля]. --- [Минск: 
б. и., 20092]. -- 212 с. разд. паг.: ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 209-212. - 100 
экз. -- [09-11026] 


УДК 629:331.02/.07 

9692. бапаего : руководство по эксплуатаций [и обслуживанию автомобиля]. --- [Минск : 
б. и., 20092]. -- 152 с. разд. паг.: ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 149-152. -- 150 
экз. -- [09-11022] 
УДК 629:331.02/.07 

9693. Зупаро! : руководство по эксплуатации [и обслуживанию автомобиля]. --- Минск: 
б. и., 20092]. -- 170 с. разд. паг. : ил.; 15х21 см. -- Алфавитный указатель: с. 167-170. -- 100 
экз. -- [09-11029] 


УДК 629:331.02/.07 


629.4 Цяга цягнікоў на чыгунках. Рухомы састаў, лакаматывы. Вагоны. 
Служба рухомага саставу 


9694. Лисичкин, Э. А. Тормозные системы электроподвижного состава : учебно- 
методическое пособие для студентов специальности "Городской электрический транспорт" / 
Э. А. Лисичкин, П. К. Рудов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный университет транспорта, Кафедра вагонов и вагонного хозяйства. -- Го- 
мель : БГУТ, 2009. - 111, [1] с.: ил.; 20 см. -- Библиография: е. 112 (9 назв.). -- 95 экз. -- 
І5ВА 978-985-468-606-6. - [09-10963] 

УДК 6294.017(075.8) 

9695. Чмыхов, Б. А. Интегрированная система менеджмента локомотивного депо : 
практическое пособие / Б. А. Чмыхов, Ю. В. Фунт ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Институт повышения ква- 
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лификации и переподготовки руководителей и специалистов транспортного комплекса Рес- 
публики Беларусь, Кафедра "Тепловозы и тепловые двигатели". -- Гомель : БГУТ, 2009. -- 
118, [2] с.: схемы; 20 см. -- Библиография: с. 74-75 (25 назв.). -- 400 экз. -- ІВА 978-985- 
468-608-0. -- [09-10964] 

УДК 629.472.4:005(075.9) 


63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 
630 Лясная гаспадарка. Лесаводства 


9696. Атроіценко, О. А. Лесная таксация : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальности "Лесное хозяйство", "Лесойинженерное дело" / О. А. 
Атроіценко ; Белорусский государственный технологический университет. -- Минск: БГТУ, 
2009. --- 466, [1] е. : ил.; 21 см. -- Библиография: с. 460-463 (57 назв.). -- 450 экз. -- І5ВМ 
978-985-434-800-І (в пер.). - [09-11051] 

УДК 630.5(075.8) 

9697. ГЛХУ "ІЦучинский лесхоз". -- Гродно : Радиус, 2009. -- [13] с., включая о0б- 
ложку: ил.; 30 см. -- 500 экз. -- [09-10490] 

УДК 630.9(476.6-21ІЦучин) 

9698. Леса и люди Краснопольцины : справочно-информационный материал / Госу- 
дарственное лесохозяйственное учреждение "Краснопольский лесхоз" ; [составитель Г. Н. 
Евсеенко]. --- Краснополье : [б. и.], 2009. - 103 с.: ил. ; 30 см. -- 70-летию лесхоза посвя- 
цается. --- Часть текста на белорусском языке. -- 500 экз. -- В переплете. -- [09-10049] 

УДК 630.9(476.4)(092)(035) 

9699. Проблемы лесоведения и лесоводства : сборник научных трудов / Национальная 
академия наук Беларуси, Институт леса. -- Гомель : ИЛ НАН Беларуси, 1993- .--21 см. 
-- Обіцее заглавие вып. 56-64: Труды Института леса. 

Вып. 69 / [редколлегия: Усеня В. В. (отв. редактор) и др.]. -- 2009. -- 887 с. : ил. -- Биб- 
лиография в конце научных трудов. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-6768-21-0 (в пер.). -- 
[09-10828] 

УДК 630(082) 


631/638 Сельская гаспадарка 
631 Сельская гаспадарка ў цэлым 


9700. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов : в 
2 т. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гроднен- 
ский государственный аграрный университет ; под редакцией В. К. Пестиса. -- Гродно : 
ГрГАУ, 2009. -- 21 см. -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- 
Библиография в конце научных трудов. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6784-63-0. 
Т. 1: Агрономия. Экономика. -- 392 с.: ил. -- Часть текста на английском языке. -- 
І5ВА 978-985-6784-64-7. -- [09-10824] 
УДК 631(082) 
9701. Т. 2 : Ветеринария. Зоотехния. -- 223 с. : ил. -- І5ВМ 978-985-6784-65-4. -- 
[09-10521] 
УДК [631-619:636[(082) 


631.1 Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю 


9702. АгроПрактик : [сборник новаций аграрного сектора]. -- Минск [т. е. Поставы] : 
Пост, 2009. -- 52, [4] е. : ил. ; 30 см. -- 100 экз. (1-й з-д). -- І5ВМ 978-985-90153-9-7. -- 
[09-10476] 

УДК 631.1:001.895 

9703. Тейкин, В. В. Агрофирма имени Лебедева / Владимир Тейкин. -- Минск : Изда- 
тельство Виктора Хурсика (т. е. В. Хурсик], 2009. -- 382, [1] с. : ил.; 21 см. -- 400 экз. -- 
І5ВА 978-985-6888-14-7 (в пер.). -- [09-10286] 

УДК 631.115.6(476.2)(091) 


632 Пашкоджанні раслін. Шкоднікі раслін. Хваробы раслін. Абарона раслін 


9704. Хозяйственная деятельность и окружаюіцая среда : материалы факультетской 
научной конференции, 18 декабря 2008 г., Горки / Министерство сельского хозяйства и про- 
довольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Бело- 
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русская государственная сельскохозяйственная академия, Агроэкологический факультет ; 
[редколлегия: Т. Ф. Персикова (отв. ред.) и др.]. -- Горки: [б. и.], 2009. - 175 е.: ил.; 20 ем. 
-- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- [09-10849] 

УДК [632:6633/635](082) 


633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры 
Гл. Хе 9704 


633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць 


9705. Бушуева, В. И. Галега восточная : монография / В. И. Бушуева, Г. И. Таранухо ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управ- 
ление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная ака- 
демия. -- [2-е изд., доп.]. -- Минск: Экоперспектива, 2009. --- 193, [10] е.: ил. ; 20 см. -- 
Автор І-го изд.: В. И. Бушуева. -- Библиография: с. 170-193 (362 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-469-241-8 (ошибоч.). -- [09-10845] 

УДК 633.:37 

9706. Урбан, Э. П. Озимая рожь в Беларуси : селекция, семеноводство, технология воз- 
делывания / Э. П. Урбан ; Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитар- 
ное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию". --- Минск : Беларуская навука, 2009. -- 268, [1] с., [2] л. ил.: ил., схемы; 20 
см. -- Библиография: с. 244-269 (333 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1085-4. -- [09- 
10656] 

УДК 633.14-15"324"(476) 

9707. Эффективность биопрепаратов и регуляторов роста при разных уровнях ми- 
нерального питания льна-долгунца : монография / С. П. Кукреш [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образова- 
ния и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. -- Минск : 
Экоперспектива, 2009. - 126, [1] с. ; 20 ем. -- Авторы также: Персикова Т. Ф., Ходянков А. 
А., Ходянкова С. Ф. -- Библиография: с. 114-126 (210 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
469-286-9 (в пер.). -- [09-10844] 

УДК 633.521-18(476) 

9708. Янушка, С. В. Агробиологические основы семеноводства многолетних злаковых 
трав : пособие для студентов высших, средних специальных учебных учреждений, научных 
работников и специалистов агропромышленного комплекса / Янушко С. В., Бугаенко Н. М., 
Петренко В. И. -- Минск: Экоперспектива, 2009. - 303 с. : ил. ; 20 см. -- На обороте ти- 
тульного л. авторы также: Алехина Ю. В., Станкевич С. И., Тибец Ю. Л., Шелютто Б. В. -- 
Библиография: с. 284-285 (26 назв.). -- 150 экз. -- [09-10840] 

УДК 633.2/.3-153.1(075) 


634 Садаводства ў цэлым. Пладаводства 


9709. Макаревич, А. И. Лунный календарь садовода и огородника на 2010 год / А. Й. 
Макаревич. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 40 с. ; 20 см. -- 2000 экз. -- І5ВІ 985-09- 
0164-0. -- [09-11093] 

УДК 634/635:631.115.11:133.52"2010"(059.3) 

9710. Черный, А. М. Секреты дачника: в помоць садоводам и огородникам / Анатолий 
Черный. -- 2-е изд., исправленное и дополненное. -- Минск : Новое знание, 2009. -- 379 с.: 
ил. ; 17 ем. -- Библиография: с. 374-375 (15 назв.). -- Словарь терминов: с. 370-373. -- 8030 
экз. -- ІВА 978-985-475-370-6. -- [09-10122] 

УДК 634/635:631.115.11 


635 Агародніна. Агародніцтва. Дэкаратыўнае садоўніцтва 


9711. Журавкина, Г. Ф. Розы: чайно-гибридные и флорибунда / Г. Ф. Журавкина. -- 
Минск: Красико-принт, 2009. - 79 с., [2] л. ил. : ил.; 20 см. -- (Серия "Урожайные сотки"). 
-- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-405-539-8. -- [09-10595] 

УДК 635.9:582[711.71:631.115.11 

9712. Капуста. Как вырастить и заготовить / [(составитель Н. П. Воробей]. -- Минск: 
Траско, 2009. -- 16 с.: ил. ; 20 ем. -- (Серия "Домашний погребок!). -- 10000 экз. -- І5ВМ 
978-985-6898-65-8. -- І5ВІМ 978-985-6898-03-0 (ошибоч.). -- [09-10685] 

УДК 635.34-15:631.115.11 
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9713. Перцы и баклажаны. Как вырастить и заготовить / [составитель Н. П. Воро- 
бей]. -- Минск: Траско, 2009. -- 16 с. : ил. ; 20 ем. -- (Серия "Домашний погребок"). -- 
10000 экз. -- І5ВХ 978-985-6898-04-7 (ошибоч.). -- [09-10684] 

УДК [635.646::5635.649]-15:631.115.11 

9714. Помидоры. Как вырастить и заготовить / [составитель Н. П. Воробей]. -- 
Минск: Траско, 2009. -- 16 с.: ил.; 20 ем. -- (Серия "Домашний погребок"). -- 10000 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6898-63-4. -- І5ВМ 978-985-6898-05-4 (ошибоч.). - [09-10686] 

УДК 635.64-15:631.115.11 

9715. Свитковская, О. Й. Калейдоскоп мелколуковичных / О. И. Свитковская. -- 
Минск: Красико-Принт, 2009. --- 63 с., [2] л. ил.: ил. ; 20 см. -- (Серия "Урожайные сотки"). 
--. 3100 экз. -- І5ВА 978-985-405-540-4. -- [09-10675] 

УДК 635.92:582.57:631.115.11 


Гл. таксама Ме 9709, 9710 


636/638 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі і палявання 


636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак. 
Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне 


9716. Развитие зоотехнической науки Беларуси з Развіццё заатэхнічнай навукі Бела- 
русі: к 60-летию РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по животноводству", 1949-2009 / Республиканское унитарное предприятие "Научно- 
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" ; [редкол- 
легия: И. П. Шейко - главный редактор и др.]. -- Жодино : Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству, 2009. - 158 с. : ил., фот.; 22 см. -- 150 экз. -- І5ВІМ 978- 
985-90057-7-0 (в пер.). -- [09-11570] 

УДК 636:001.89:005.71(476)"1949/2009" 


Гл. таксама Ме 9701 


637 Прадукты жывёлагадоўлі і палявання 


9717. Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья : сборник на- 
учных трудов, 2008 / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо-молочной 
промышленности" ; [редколлегия: О. В. Дымар, Т. А. Савельева]. --- Минск: Институт мясо- 
молочной промышленности, 2009. - 281 с.: ил.; 21 см. -- Библиография в конце научных 
трудов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-90173-6-0. -- [09-10554] 

УДК 637.1/.5(082) 

9718. Гордынец, С. А. Функциональные мясные продукты: теория и практика : моно- 
графия / Гордынец С. А. ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо- 
молочной промышленности". -- Минск: Институт мясо-молочной промышленности, 2009. 
“141 с.: ил., схемы; 21 ем. -- Библиография: с. 138-141 (38 назв.). -- Основные термины 
и определения: с. 135-137. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-90173-4-6. - [09-10573] 

УДК 637.5.03/.07 


Гл. таксама Хе 9767, 9768 


64 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка 


9719. Правила бытового обслуживания потребителей : утверждены постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. Хе 1590, с изменениями и до- 
полнениями: В приведенный нормативный правовой акт с 19 мая 2009 г. изменения не вно- 
сились. Информация сверена с Эталонным банком данных правовой информации Республи- 
ки Беларусь по состоянию на 24 августа 2009 г. --- Минск : Дикта, 2009. - 31 с. ; 20 см. -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-494-452-4. --- [09-10395] 

УДК 640.042.6(476)(083.131) 
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641/642 Харчаванне. Гатаванне ежы. Посуд. Прыманне ежы 


9720. Блюда из мяса и птицы / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск: Траско, 2009. 

-- 16 с.: ил. ; 20 ем. -- (Серия журнала "Рецепты на каждый день"). -- 12500 экз. -- І5ВУ 
978-985-6898-95-5. --- [09-10683] 

УДК 641.8:637.5(083.12) 

9721. Блюда из риса / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск : Траско, 2009. -- 16 с.: 

л. ; 20 ем. -- (Серия журнала "Рецепты на каждый день"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985- 

6898-96-2. --- [09-10680] 

УДК 641.8:633.18(083.12) 

9722. Вкусные блюда из овоіцей и грибов / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск: 

Траско, 2009. -- 16 е.: ил.; 20 см. -- (Серия журнала "Рецепты на каждый день"). -- 11000 

экз. -.- І5ВІХ 978-985-6898-98-6. --. [09-10679] 

УДК 641.8:635.1/.8(083.12) 

9723. Готовим в горшочках / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск: Траско, 2009. - 

16 с.: ил. ; 20 см. -- (Серия журнала "Рецепты на каждый день"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978- 

985-6898-94-8. --- [09-10681] 

УДК 641.55:641.544.3(083.12) 

9724. Заготовки из овоіцей и грибов / [составитель Е. С. Аксенова]. --- Минск : Белару- 

ская Энцыклапедыя, 2009. -- 51, [1] с.: ил.; 20 см. -- (Энциклопедия народной мудрости). 

-. 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0470-9. -- [09-10137] 

УДК 641.4:664.84(083.12) 

9725. Заготовки из ягод и фруктов / [составитель Е. С. Аксенова]. -- Минск : Белару- 

ская Энцыклапедыя, 2009. -- 45, [1] с.: ил.; 20 см. -- (Энциклопедия народной мудрости). 

-. 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0473-0. -- [09-10136] 

УДК 641.4:664.85(083.12) 

9726. Каталог продукции-2009. Бытовые электрические приборы и осветительная 

аппаратура / [Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь], Научно- 

пройзводственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). --- Минск: БелГИСС, 2009. - Х, 115 

с., [6] л. ил. ; 29 см. -- (Государственная система каталогизации продукции) (Серия "Энерго- 

сбережение и энергоэффективность"). --- Заглавие обложки: Бытовые электрические прибо- 

ры. Осветительная аппаратура. -- Алфавитные указатели продукций, изготовителей: с. 1-3, 
107-115. -- 15 экз. -- [09-10069] 


УДК [641.546.43/.44:648.23:621.32]-9(476)(085.2) 

9727. Любимые салаты и закуска / [составитель Н. П. Воробей]. -- Минск : Траско, 

2009. --- 16 с.: ил.; 20 ем. -- (Серия журнала "Рецепты на каждый день"). -- 12500 экз. -- 

І5ВА 978-985-6898-97-9. --- [09-10682] 

УДК 641.82/.83(083.12) 

9728. Самые вкусные салаты. -- Минск: Харвест, 2009. - 223 с.: ил.; 15 ем. -- 5000 

экз. -- В переплете. -- І5ВМ 978-985-16-2462-7 (ошибоч.). -- [09-11126] 

УДК 641.83(083.12) 

9729. 1000 лучших рецептов домашней кухни. -- Минск: Харвест, 2009. -- 478 е., [1] 

л. ил. : ил.; 17 см. -- 5000 экз. -- І5ВІ 978-985-16-6491-3 (в пер.). - [09-11115] 

УДК 641.55(083.12) 

9730. Успенский пост : (яблочно-медовый спас) / [составитель Е. С. Аксенова]. -- 

Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2009. -- 31 с.; 14 см. -- (Энциклопедия народной муд- 

рости). -- 2000 экз. -- І5ВА 978-985-11-0465-5. -- [09-10102] 

УДК 641.565:271.22-442.47(083.12) 

9731. Цывис, Т. П. Технология и оборудование обработки пиіцевых продуктов : учебно- 

методический комплекс для студентов специальности 1-02 06 02 "Технология" / Т. П. Цывис, 

В. Н. Юрченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государствен- 

ный университет. --- Новополоцк : ПГУ, 2009. - 147 е.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 147 
(21 назв.). -- 35 экз. -- І5ВМ 978-985-418-906-2. - [09-10734] 


УДК 641/642(075.8) 
Гл. таксама Хе 9606, 9610 


646/649 Прадметы асабістага ўжытку. Вядзенне хатняй гаспадаркі 
Гл. Хе 9726 
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654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя) 


9732. Бизнес-Беларусь, 2009/10 : ежегодный бизнес-справочник / [составители: Абазо- 
вик О. и др.]. -- 16-е изд. -- Минск: Белфакта Медниа, 2009. -- 991 с., [1] л. ил. : ил., карты; 
30 см “Б І электронно-оптический диск (СЮ-ЕОМ). -- Часть текста параллельно на русском, 
белорусском и английском языках. --- Словарь-указатель: с. 15-46. --- Регистр фирм: с. 783- 
970. -- 25000 экз. -- І5ВІ 978-985-6463-55-9. -- І5ВМ 978-985-6463-56-6 (СР). -- І5ВА 978- 
985-646-355-9 (ошибоч.). -- І5ВІ 978-9856-46356-6 (ошибоч.). -- [09-10500] 

УДК 654.15(476)(058.7):[334.77338.46] 

9733. Современные средства связи : материалы ХІЎУ Международной научно-тех- 
нической конференций, 29 сентября - І октября 2009 г., Минск, Республика Беларусь / [ред- 
коллегия: М. А. Баркун и др.]. -- Минск: ВГКС, 2009. -- 230 с.: ил. ; 30 см. -- В надзаго- 
ловке: Высший государственный колледж связи, Региональное содружество в области связи 
(РСС), Зональный офис Международного союза электросвязи (МСЭ) в г. Москва, Белорус- 
ский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, Белорусский национальный политехнический универ- 
ситет и др. -- Часть текста на английском и белорусском языках. --- Библиография в конце 
докладов. -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-6938-17-0. -- [09-10491] 

УДК 654(082) 


655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль 


9734. Знак-логотип : справочник / [составители: Д. О. Сурский, Т. В. ІЦигельская ; под 
обіцей редакцией Д. О. Сурского]. -- 2-е изд., переработанное. --- Минск : Белорусский союз 
дизайнеров, 2009. -- 110, [9] е. : ил. ; 29 см. -- Заглавие 1-го изд.: Знак. Логотип. -- На об- 
ложке: вып. 2. -- 2000 экз. -- І5ВІХ 978-985-6534-21-1 (ошибоч.). -- [09-10059] 

УДК 655.245(035.5) 


656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь 


9735. Транспорт и логистика Республики Беларусь З Ттапэрогі: апа Іогі5іс5 оЁ бе 
КераЫМіс о? Ве]аги5 : справочник / Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, Ассоциация международных экспедиторов и логистики "БАМЭ"'; [составители: Н. 
В. Горбанева, А. В. Орлович ; под редакцией И. И. Карбановича ; перевела на английский 


язык Ю. С. Козлова]). -- Минск : Курсы повышения квалификациий кадров "БАМЭ- 
Экспедитор" : Артия-Групп, 2009. - 70, [1] с. : ил.; 30 ем. -- Текст параллельно на русском 
и английском языках. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6813-10-1 (Курсы повышения квалифи- 


кации кадров "БАМЭ-Экспедитор"). -- І5ВА 978-985-6813-15-8 (АртияГрупп). -- [09-11505] 
УДК 656:005.932(476)(035.5) 


656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт 


9736. Жданович, В. Н. Экзаменационные билеты (комплексные) : для подготовки води- 
телей транспортных средств категорий "А" и "В" к теоретическим экзаменам по Правилам 
дорожного движения : согласовано с Управлением ГАЙ МВД Республики Беларусь / В. Н. 
Жданович. -- Минск: Современная школа : Кузьма, 2009. - 52, [3] с.: ил.; 29 см. -- На об- 
ложке автор не указан. -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-513-666-9 (Современная школа). -- 
І5ВХ 978-985-453-265-3 (Кузьма). -- [09-10027] 

УДК 656.11.05(476)(083.131)(079.1) 

9737. Краузе, И. Г. Азбука вождения легкового автомобиля для женіцин / И. Г. Краузе. 
--. 5-е изд., переработанное и дополненное. --- Минск : Амалфея, 2009. - 111 с.: ил.; 20 см. 
“500 экз. -- І5ВМ 978-985-441-795-0. -- [09-11074] 

УДК 656.13.05 

9738. Сосно, М. М. Правила дорожного движения Республики Беларусь в вопросах и 
ответах : согласовано с УГАЙ МОБ МВД Республики Беларусь 31.12.2008 г. Хе 11/08 / М. М. 
Сосно, В. Г. Пиульский. -- Минск: Харвест, 2009. -- 160 с.: ил. ; 24 см. -- 5100 экз. -- 
І5ВА 978-985-16-6759-4. --- [09-10455] 

УДК 656.11.05(476)(083.131)(076.3) 


656.2/.4 Рэйкавы транспарт. Чыгуначны рух 


9739. Дорошко, С. В. Охрана труда : учебно-методическое пособие для студентов фа- 
культета безотрывного обучения / С. В. Дорошко, С. Н. Шатило ; Министерство образования 
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Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Ох- 
рана труда". -- 2-е изд., переработанное и дополненное. --- Гомель : БГУТ, 2009. - 117, [2] 
с. : ил. ў 20 см. -- Библиография: с. 114-118 (99 назв.). -- 110 экз. -- І5ВМ 978-985-468-569- 
4. -- [09-10965] 

УДК 656.2:658.345.8(075.4) 


657 Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік 


9740. Бухгалтерский учет в банках : учебное наглядное пособие для слушателей спе- 
циального факультета по переподготовке кадров специальности 1-25 03 71 "Бухгалтерский 
учет и контроль в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров Белкоопсоюза", Кафедра экономических дисциплин ; [автор-составитель Л. П. Ба- 
баш]. -- Гомель : БТЭУПК, 2009. -- 75 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 73-75. -- 85 
экз. -- І5ВА 978-985-461-694-0. -- [09-10576] 

УДК 657.22:336.71(075.9) 

9741. Демкао, А. В. Практическое пособие по применению упроіценной системы налого- 
обложения / А. В. Демко. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 62, [1] с. ; 20 см. -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-6921-45-5. -- [09-11499] 

УДК 657.22:336.22(476) 

9742. Закон Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности". Учетная 
политика организации : сборник нормативных документов. -- 8-е изд., стереотипное. -- 
Минск : Информпресс, 2009. -- 27 с. ; 21 ем. -- 300 экз. -- І5ВАХ 978-985-510-106-3. -- 
[09-11077] 

УДК 657(476)(094.5) 

9743. Иваіценко, А. Н. Организация контроля в страховых учреждениях : учебно- 
методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" спе- 
циализаций 1-25 01 04 04 "Страхование" / А. Н. Иваіценко ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новополоцк : ПГУ, 2009. - 
286, [1] с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 283-286 (64 назв.). -- 40 экз. -- І5ВМ 978- 
985-418-874-4. -- [09-10697] 

УДК 657.6:368.03(075.8) 

9744. Ильич, О. А. Бухгалтерский учет : практикум для студентов естественных фа- 
культетов БГУ, изучаюіцих бухгалтерский учет / О. А. Ильич. -- Минск: БГУ, 2009. -- 58, 
[3] с., включая обложку ; 21 см. -- Бияблиография: с. 60 (12 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978- 
985-518-127-0. -- [09-10589] 


УДК 657(076.58) 
9745. История развития бухгалтерского учета, анализа и аудита : учебно- 
методический комплексе : [для студентов / автор-составитель: Ю. Б. Киргиз]. -- Минск: 


МИУ, 2009. -- 255, [1] е. : ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 240-241 (30 назв.). -- 200 
экз. -- І5ВМ 978-985-490-584-6. - [09-11586] 
УДК [657.22::657.6](091)(075.8) 
9746. Костян, Д. М. Баланс за час / Д. М. Костян. -- Минск: Информационно-правовое 
агентство "Регистр", 2009. -- 83 с. ; 20 см. -- (Подписная серия "Современному бухгалте- 
ру'). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6840-68-8. - [09-10330] 
УДК 657.36 
9747. Методические рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоймо- 
сти сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) : [утверждено Министерством сель- 
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 31.08.09] : нормативный документ. 
-- Минск: Информпресс, 2009. -- 155 е. ; 21 см. -- 700 экз. -- І5ВМ 978-985-510-109-4. -- 
[09-11076] 
УДК 657.47:631.11(083.132) 
9748. Моховикова, Н. И. Технологиий автоматизированной обработки учетно-анали- 
тической информации : учебно-методический комплеке : [для студентов / Н. И. Моховикова, 
Л. И. Молчина, Т. Д. Давыденко ; Частное учреждение образования “Минский институт 
управления". -- 3-е изд., доработанное. --- Минск : МИУ, 2009. - 170 е. : ил., схемы; 21 ем. 
-- Авторы указаны на обороте титульного л. -- Автор 2-го изд. также: Бондаренко В. А. -- 
Библиография: с. 169-170 (26 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-490-590-7. - [09-11579] 
УДК 657.1:004.9(075.8) 
9749. Теория бухгалтерского учета : учебно-методическое пособие для студентов эко- 
номических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Баранович- 
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ский государственный университет ; [составители: О. А. Гулевич, И. А. Хитрова]. -- Бара- 
новичи : БарГУ, 2009. -- 115, [2] с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 115-116 (28 назв.). 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-498-224-3. -- [09-11013] 

УДК 657(075.8) 


658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў 


9750. Вишняков, В. А. Информационное управление и корпоративные системы : учеб- 
но-методический комплеке : [для студентов] / В. А. Вияшняков, Ю. В. Бородаенко ; [Частное 
учреждение образования "Минский институт управления" ]. --- Минск : МИУ, 2009. -- 342 с.: 
ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 341 (10 назв.). -- Глоссарий основных терминов: с. 
342. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-490-569-3. - [09-11581] 

УДК 658:004.738.52(075.8) 

9751. Гринцевич, Л. В. Экономика промышленного предприятия : учебно-методическое 
пособие : [для слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации кадров] / 
Л. В. Гринцевич. -- Минск: Элайда, 2009. -- 254 с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 254 
(8 назв.). -- 700 экз. -- І5ВМ 978-985-6753-64-3. -- [09-10732] 

УДК 658(075.9) 

9752. Касперович, С. А. Экономика предприятия отрасли : учебно-методическое посо- 
бие для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по специальности 1-25 01 07 
"Экономика и управление на предприятий" специализаций 1-25 01 07 26 "Экономика и 
управление в промышленности стройтельных материалов" / С. А. Касперович ; Белорусский 
государственный технологический университет. --- Минск : БГТУ, 2009. - 117 с.; 20 см. -- 
Библиография: с. 116 (10 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-434-881-0. -- [09-11000] 

УДК 658(075.8) 

9753. Коржов, В. С. Антикризисное управление : курс лекций для студентов специаль- 
ности 1-26 02 02 "Менеджмент" специализациий 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" и 
слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / В. С. Коржов ; Белкоопсоюз, Бело- 
русский торгово-экономический университет потребительской коопераций. -- Гомель : БТЭ- 
УПК, 2009. -- 75 с.; 21 см. -- Библиография: с. 73 (14 назв.). -- Глоссарий: е. 70-72. -- 115 
экз. -- І5ВМ 978-985-461-705-3. -- [09-10575] 

УДК 658:005.931.1(075.8/.9) 

9754. Коробкин, А. З. Доходы и прибыль организаций торговли : пособие для слушате- 
лей специального факультета по переподготовке кадров и студентов экономических специ- 
альностей / А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров Белкоопсоюза". --- Гомель : БТЭУПК, 2009. - 107 с. : схемы; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 83-85 (36 назв.). -- 135 экз. -- І5ВМ 978-985-461-712-1. - [09-10578] 

УДК 658.155:339.3/.5(075.8/.9) 

9755. Методическое пособие по охране труда для предприятий малого бизнеса / 
Управление предпринимательства комитета экономики Могилевского облисполкома, Моги- 
левское областное управление Департамента государственной инспекции труда, Комитет по 
труду и социальной заіците Могилевского облисполкома ; [составители: А. Н. Попков, Е. А. 
Мордачева]. -- Могилев : Центр охраны труда, 2009. -- 18 с. ; 20 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 
978-985-6883-02-9. --- [09-11082] 

УДК 658.345:[658.114:334.012.64] 

9756. Мисюченко, В. М. Обраіцение с отходами пройзводства : учебно-методическое 
пособие : [для студентов] / В. М. Мисюченко, А. Н. Гнедов ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. 
Сахарова. -- Минск : МГЭУ, 2009. -- 128, [1] с. ; 21 см. -- Библиография: с. 126-129 (47 
назв.). -- 57 экз. -- І5ВМ 978-985-6931-08-9. --- [09-11019] 

УДК 658.567.1(075.8) 

9757. Организация пройзводства в условиях переходной экономики / (С. А. Пелих и 
др. ; под обіцей редакцией Пелиха С. А.]. -- 4-е изд., дополненное. -- Минск: Право и эко- 
номика, 2009. --- 578, [1] с. : схемы; 20 см. -- (Серия "Высшая школа бизнеса"). -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бородинская Е. М., Городко М. В., Емелья- 
нович И. В., Иванов Ф. Ф., Крючок С. И., Седлухо О. В., Сидоров И. П. -- Библиография: с. 
570-579 (212 назв.). -- Глоссарий: с. 557-569. -- 300 экз. -- І5ВАМ 978-985-442-726-3. -- 
[09-10258] 

УДК 658:338.242(476) 
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9758. Правовая служба предприятия : учебно-методическое пособие для студентов 
юридических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барано- 
вичский государственный университет ; [составитель: О. А. Мазур]. -- Барановичи : БарГУ, 
2009. --- 169, [1] е. ; 20 см. -.- Библиография: с. 165-167 (40 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-498-242-7. -- [09-11079] 

УДК 658.:3:[3467349.21(075.8) 

9759. Пройзводственные технологиий : учебник для студентов высцих учебных заведе- 
ний по специальностям "Экономика и управление на предприятий", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Говароведение и экспертиза товаров" / [Д. П. Лисовская и др.] ; под обіцей 
редакцией Д. П. Лисовской. -- Минск: Вышэйшая школа, 2009. -- 399, [1] с. : ил., схемы; 
21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Галун Л. А., Кириленко 
Н. М., Роіцина Е. В. -- Библиография: с. 396. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1711-8 (в 
пер.). -- [09-10753] 

УДК 658.51(075.8) 

9760. Романюк, В. Н. Интенсивное энергосбережение в промышленных теплотехноло- 
гиях / В. Н. Романюк ; под обіцей редакцией Б. М. Хрусталева. -- Минск: БНТУ, 2009. -- 
380 с. : ил., схемы ; 23 см. -- Библиография: с. 356-378 (282 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978- 
985-525-223-9 (в пер.). -- ІВА 978-985-5252-23-9 (ошибоч.). -- [09-11572] 

УДК 658.26:620.97 

9761. Семич, В. П. Как избежать несчастных случаев на пройзводстве / В. П. Семич. -- 


Минск : КапиталМедиаГрупп, 2009. -- 118 с. ; 20 см. -- На обложке: практикум журнала 
“Охрана труда и техника безопасности". -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-90193-2-6. -- 
[09-10757] 

УДК 658.346 


9762. Экономика предприятия : учебно-методический комплеке : [для студентов / А. С. 
Головачев и др. ; Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. -- 
Минск: МИУ, 2009. -- 346 е.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Ав- 
торы также: Дубина А. П., Кудашов В. И., Мясникова О. В., Суша Г. З., Шинкевич Н. В. -- 
Библиография: с. 338-344 (86 назв.). -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-490-595-2. --- [09-11589] 

УДК 658(075.8) 


Гл. таксама Хе 9763 


659 Рэклама. Інфармацыйная работа. Сувязі з грамадскасцю 


9763. ІЦербич, Г. А. Маркетинговые коммуникаций : учебно-методическое пособие / Г. 

А. ІЦербич, Н. Н. Анохина. -- Минск: БГЭУ, 2009. -- 96, [1] с. : ил.; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 96-97. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-484-633-0. -- [09-10097] 

УДК [659::658.8]1(075) 


66 Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. Роднасныя галіны 
66.0 Хімічная тэхналогія ў цэлым 


9764. Еіценко, Л. С. Катализаторы и адсорбенты : учебное пособие для студентов выс- 
ших учебных заведений по химико-технологическим специальностям / Л. С. Еіценко ; Бело- 
русский государственный технологический университет. -- Минск: БГТУ, 2009. -- 259, [1] 
с. : ил., схемы ; 21 см. -- Библиография: с. 254-257 (62 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985- 
434-864-3 (в пер.). -- [09-11052] 

УДК [66.097.3--:661.183]1(075.8) 

9765. Лемешев, В. У. Управление технологическим процессом выделения пропан- 
бутановых фракций из природного газа / В. У. Лемешев, В. Г. Молодых, А. П. Якушев. -- 
Минск : ОЙИЭЯЙ, 2009. -- 23 с. : схемы; 21 ем. -- (Препринт / Национальная академия наук 
Беларуси, Обьединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны ; 
ОЙЭЯЙ-37). -- 25 экз. -- [09-10975] 

УДК 66.071.6:004(0.036.4) 


661 Прадукты асноўнай хімічнай прамысловасці 


9766. ЗВізВопоК, Е. М. Сцобіс Богоп піёгіае: гатап апа Іцтіпезсепсе іпуезйгайоп5, ргоз- 
ресі5 бог и5е іп оріо- апа тісгое]есігопісс / Е. М. ЗрізропоК ; 55РА 5сіепййс-ргасіса! Маіегіаі5 
Кезеагсп Сепіге оГ МАБ оЁВеІагіз. -- МіпзК: РобІізріпе сепіег оГ В50, 2009. -- 263 с.: іл.;21 
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с. : іл. ; 21 см. -- На англійскай мове. -- Бібліяграфія: с. 233-262. -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-476-711-6 (у пер.). -- [09-10346] 
Кубічны нітрыд бору: даследаванні камбінацыйнага рассеяння і люмінесцэнцыі, пер- 
спектывы выкарастання ў опта- і мікраэлектроніке 
УДК 661.657.5.08 


Гл. таксама Ме 9764 


663/664 Харчовая прамысловасць 


9767. Документы Комиссии Кодекс Алиментариус по оценке мер контроля безопас- 
ности пиіцевых продуктов : сборник / Научно-производственное республиканское унитар- 
ное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизаций и сертификации" 
(БелГИСС) ; [подготовлен: Гуревич В. Л., Скорина Л. М., Левкович В. В.]. -- Минск: Бел- 
ГИСС, 2009. -- У, 45 с. ; 29 см. -- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. 
2 100 экз. -- [09-10066] 

УДК [663/664--637]:658.562:006.83(083.13) 

9768. Инновационные технологии в пиіцевой промышленности : материалы УШ 
Международной научно-практической конференции (8-9 октября 2009 г.) / [редколлегия: В. 
Г. Гусаков (председатель) и др.]. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2009. -- 713 с.: ил.; 20 см. -- В 
надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". --- Часть текста и резюме на 
английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 170 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-40-0. 
--. [09-10524] 

УДК [663/664::637.1/.5]:001.895(082) 

9769. Развязная, Й. Б. Пройзводственные технологийи : конспект лекций для студентов 
специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализаций 1-25 01 08 
09 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" и 1-25 01 04 "Фи- 
нансы и кредит" специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" / И. Б. Развязная ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продоволь- 
ствия. --- Могилев : МгГУП, 2009. -- 139 с.: ил.; 21 ем. -- Библиография: с. 139 (18 назв.). 
“65 экз. -- [09-10505] 

УДК 663/664(075.8) 


663 Мікрабіялагічныя вытворчасці. Брадзільныя вытворчасці. 
Вытворчасць напіткаў (алкагольных, слабаалкагольных і безалкагольных). 
Вытворчасць смакавых прадуктаў 


9770. Технология пивоваренного и безалкогольного производства : конспект лекций 
для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-49 01 01 "Технология 
хранения и переработки пиіцевого растительного сырья" специализациий 1-49 01 01 04 "Тех- 
нология бродильных пройзводств и виноделия" / Могилевский государственный универси- 


тет продовольствия ; [составители: Г. И. Косминский, Н. Г. Царева]. -- Могилев : МгГУП, 
2008- .-  20см. 

Ч. 1: Технология солода / Министерство образования Республики Беларусь ... - 2009. 
119 с.: ил. -- Перед выпускными данными заглавие: Пройзводство солода. -- Библио- 


графия: с. 119 (17 назв.). -- 80 экз. -- [09-10810] 
УДК 663.43(075.8) 
9771. Ч. 2: Приготовление сусла / ... Кафедра "Гехнология пиіцевых пройзводств". -- 
2008. - 107 с.: ил. -- Бяблиография: с. 107 (16 назв.). -- 88 экз. -- [09-10809] 
УДК 663.44(075.8) 


666 Шкляная і керамічная прамысловасць. Вытворчасць вяжучых. 
Вытворчасць эмалей і штучных камянёў 


9772. Папко, Л. Ф. Огнеупоры для стекловаренных печей : пособие для студентов выс- 
ших учебных заведений, обучаюіцихся по специальности 1-48 01 01 "Химическая техноло- 
гия неорганических веіцеств, материалов и изделий" специализации 1-48 01 01 06 "Техноло- 
гия стекла и ситаллов", 1-48 01 01 10 "Технология эмалей и зацитных покрытий" / Л. Ф. 
Папко, Ю. Г. Павлюкевич ; Белорусский государственный технологический университет. -- 
Минск: БГТУ, 2008. -- 97, [2] с., [5] л. ил. : ил.; 20 см. -- Библиография: с. 97-98 (19 назв.). 
-- 100 экз. -- І5ВК 978-985-434-836-0. -- [09-11002] 

УДК 666.1:666.76(075.8) 
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67/68 Розныя галіны прамысловасці і рамёствы. Дакладная механіка 


678 Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў. Гумавая прамысловасць. 
Прамысловасць пластмас 


9773. "Полимерные композиты и трибология", международная научно-техническая 
конференция (2009 ; Гомель). Международная научно-техническая конференция "Поли- 
мерные композиты и трибология" (Поликомтриб-2009), Гомель, 22-25 июня 2009 г. : тезисы 
докладов / [редколлегия: В. Н. Адериха и др.]. -- Гомель: ИММС НАН Беларуси, 2009. -- 
281 с.: ил.; 30 см. -- В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Государствен- 
ный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований, Президиум Гомельского филиала НАН Беларуси, На- 
учно-технический совет при Гомельском облисполкоме, Институт механики металлополи- 
мерных систем им. В. А. Белого, Белорусский государственный концерн по нефти и химиий 
"Белнефтехим". --- Посвяіцается 50-летию Института механики металлополимерных систем 
им. В. А. Белого НАН Беларуси. -- Заглавие обложки параллельно на русском и английском 
языках. --- Часть текста на английском языке. -- Авторский указатель: с. 258-265. -- 300 
экз. -- [09-10046] 

УДК [678.01::621.891](043.2) 


681.5 Аўтаматыка. Тэорыя, метады разліку і апаратура сістэм аўтаматычнага 
кіравання і рэгулявання. Тэхнічная кібернетыка. Тэхніка аўтаматызацыі 


9774. “"Автоматический контроль и автоматизация пройзводственных процессов", 
международная научно-техническая конференция (2009 ; Минск). Международная науч- 
но-техническая конференция "Автоматический контроль и автоматизация производственных 
процессов" : материалы конференции, 28-29 октября 2009 г., [Минск / редколлегия: И. М. 
Жарский (главный редактор) и др.]. -- Минск: БГТУ, 2009. -- 328 с.: ил., схемы; 20 см. -- 
Заглавие обложки: Материалы Международной научно-технической конференции "Автома- 
тический контроль ...". --- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный технологический университет. -- Часть текста на английском 
и французском языках. --- Библиография в конце докладов. -- 80 экз. -- І5ВА 978-985-434- 
931-2. -- І5ВМ 978-985-434931-2 (ошибоч.). -- [09-11555] 

УДК 681.5(082) 


684 Мэблевая прамысловасць 


9775. ОАО "Слониммебель" 70 лет: 1939-2009 : [справочно-информационные мате- 
риалы / автор текста: Игорь Логвинов]. -- Минск: Смэлток, 2009. -- 87, [1] с.: ил., портр.; 
25 см. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6917-41-0 (в пер.). -- [09-10454] 

УДК 684:658.115(476.6-21Слоним)" 1939/2009" 


69 Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы 


9776. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно- 
сметные нормы на реставрационно-восстановительные работы по материальным ис- 
торико-культурным ценностям : утверждено Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 12.11.07 : введено 01.01.08. -- Изд. официальное. -- Минск: Минст- 
ройархитектуры Республики Беларусь. -- 29 см. -- (Национальный комплекс нормативно- 
технических документов в стройтельстве). -- Обложка на белорусском языке. --- Заглавие 
обложки параллельно на белорусском и русском языках. 

Сб. 102 : Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня : 
РСН 8.03.5102-2007 : взамен сб. 102 "Реставрация и воссоздание фундаментов и конструк- 
ций из бутового камня" (СНБ 8.03.5102-03). 3-е изд. 2009. Ш, 40 с. -- 50 экз. -- 
[09-10468] 


УДК [69::693.152]:[7719:72.025.4](083.78) 

9777. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно- 
сметные нормы на стройтельные конструкции и работы : утверждено Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07 : введено 01.01.08. -- Изд. офи- 
циальное. --- Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. -- 29 см. -- (Националь- 
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ный комплексе нормативно-технических документов в стройтельстве). -- Обложка на бело- 
русском языке. --- Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках. 

Сб. 18: Отопление - внутренние устройства : РСН 8.03.118-2007 : взамен сб. 18 "Ото- 
пление - внутренние устройства" (СНБ 8.03.118-2000). -- 3-е изд. -- 2009. -- Ш, 127, [1] е. 
--. 200 экз. -- [09-10477] 


УДК [69::697.1/.7](083.78) 
9778. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно- 
сметные нормы на стройтельные конструкции и работы. Каталог-кодификатор типо- 
вых сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий : утверждено Мини- 
стерством архитектуры и стройтельства Республики Беларусь 25.06.09 : введено 2009 г. -- 
Изд. официальное. -- Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. -- 29 см. -- 
(Национальный комплекс нормативно-технических документов в стройтельстве). -- Облож- 
ка на белорусском языке. --- Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках. 
Вып. 1: РСН 8.06.108-2009. --- 2009. -- Ш, 70 с. -- 500 экз. -- [09-10467] 
УДК [69::624.012.4](083.78) 
9779. Сборник индексов изменения стоймости ремонтно-стройтельных работ и ин- 
формации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республи- 
канский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве". --- Минск: РНТЦ, 
2009- .-- 20 см. -- (Индексы - Цены - Тарифы). -- Перед выпускными данными заглавие 
серии: Индексы, тарифы, цены. 
Вып. 9: Сентябрь. -- 2009. -- 180 с. -- 1508 экз. -- [09-10842] 


УДК 69(476)(083.13) 
9780. Сборник индексов изменения стоймости, цен и тарифов в строительстве по 
регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и стройтель- 
ства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республиканский на- 
учно-технический центр по ценообразованию в строительстве". -- Минск : РНТЦ, 2009- 
“2. (Индексы - Цены - Тарифы). -- Перед выпускными данными заглавие серии: Индексы, 
тарифы, цены. 
Вып. 9: Сентябрь, кн. 1. -- 2009. -- 444 с.; 20 см. -- 2266 экз. -- [09-10563] 
УДК 69(476)(085.7) 
9781. Вып. 9: Сентябрь, кн. І (приложение). -- 2009. -- 85 с. ; 20 см. -- 2421 экз. -- 
[09-10843] 
УДК 69(476)(083.13) 
9782. Вып. 9: Сентябрь, кн. 2. -- 2009. --- 280 е.; 20 см. -- 2278 экз. -- [09-10564] 
УДК 69(476)(085.7) 


69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні 


9783. Малков, И. Г. Использование подземных пространств в градостроительстве : 
учебно-методическое пособие : [для студентов] / И. Г. Малков, Т. С. Титкова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, 
Кафедра "Архитектура". -- Гомель : БГУТ, 2009. -- 43, [3] е. : ил. ; 29 см. -- Библиография: 
с. 45 (28 назв.). -- 95 экз. -- І5ВА 978-985-468-593-9. - [09-10058] 

УДК 69.035.4(075.8) 


693 Каменныя, бетонныя і падобныя будаўнічыя работы. 
Будаўнічыя работы ў цэлым 


Гл. Хе 9776 


697 Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыяніраванне паветра 
ў будынках і збудаваннях 


9784. Правила технической эксплуатации теплойспользуюіцих установок и тепло- 
вых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплойс- 
пользуюіцих установок и тепловых сетей потребителей : [утверждено Министерством 
энергетики Республики Беларусь 11.08.03]. -- 7-е изд. -- Минск : Диэкос, 2009. -- 184, [1] е.: 
ил. ; 20 ем. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6743-47-7. - [09-11556] 

УДК 697.34:658.345.8(083.131) 


Гл. таксама Хе 9777 
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7 МАСТАЦТВА. ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА. 
ФАТАГРАФІЯ. МУЗЫКА. ГУЛЬНІ. СПОРТ 


7.0 Агульныя пытанні мастацтва 


9785. Александров, В. Н. История русского искусства / В. Н. Александров. --- Минск: 
Харвест, 2009. -- 735 с.; 23 ем. -- На переплете автор не указан. -- Краткий словарь терми- 
нов: с. 717-718. -- Именной указатель: с. 719-726. -- 3000 экз. -- В переплете. -- І5ВА 978- 
985-13-2178-6 (ошибоч.). -- [09-10816] 

УДК 7.03(-161.1) 

9786. Пройзведение искусства - предмет анализа критика : сборник научных трудов / 
под редакцией Т. Д. Орловой. -- Минск: БГУ, 2009- . -- 20 см. -- (СМИ и художествен- 
ная культура). 

Вып. 1. -- 2009. -- 114, [2] е. -- Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в 
конце научных трудов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. 
-- І5ВАМ 978-985-518-153-9. -- [09-10381] 

УДК [7.072.3-:82.09](082) 

9787. Тарабуко, Н. Й. Знаки и знаковые системы в дизайне : учебное пособие высших 
учебных заведений по специальности "Дизайн (по направлениям)" / Н. И. Тарабуко ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический 
университет. -- Витебск: ВГТУ, 2009. -- 284 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 281-284 
(75 назв.). -- Словарь терминов: с. 254-280. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-481-107-9. -- 
[09-11106] 

УДК [7.012:7.045]1(075.8) 


73176 Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 
Гл. Хе 9972; 


7411744 Маляванне і чарчэнне 


9788. Эдвардс, Б. Откройте в себе художника “ Ртгауіпе оп (е гіері зіЧе оЁ бе Бтгаіп / 
Бетти Эдвардсе ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. -- 2-е изд. -- Минск: Попурри, 
2009. --- 287 с., [6] л. ил.: ил.; 24 см. -- Глоссарий: с. 285-287. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
15-0860-6. -- І5ВА 978-985-15-0356-4 (ошибоч.). -- [09-10061] 

УДК 741.02 


7451749 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы. Дызайн 


9789. Энциклопедия бисера. Фигурки из бисера, бисероплетение / [автор-составитель 


Любовь Смирнова]. -- Минск: Харвест, 2009. -- 479 с. : ил. ; 22 см. -- (Полный справоч- 
ник). -- 5000 экз. -- В переплете. -- І5ВМ 978-985-16-6940-6 (ошибоч.). -- [09-10801] 
УДК 746.54(031) 


75176 Жывапіс. Графіка 


9790. Рынкевіч, У. І. Міхал Падалінскі : [жыццё і творчасць выдатнага гравёра] / У. І. 
Рынкевіч. -- Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2009. -- 39, [1] с. : іл. ; 20 см. -- 
Бібліяграфія: с. 39-40 (25 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6798-69-9. -- [09-10760] 

УДК 76.071.1(476)"18"(092)7929Падалінскі 


9791. Русская живопись : самые загадочные и тайнственные шедевры / [автор-соста- 
витель Вера Надеждина]. -- Минск: Харвест, 2009. -- 127 с.: ил.; 25 см. -- Перед выпуск- 
ными данными заглавие: Русская живопись - самые загадочные и тайнственные шедевры. -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7193-5 (в пер.). -- [09-10445] 

УДК 75.03(47:57) 


77 Фатаграфія, кінематаграфія і падобныя працэсы 


9792. Суглоб, В. П. 1200 фотоаппаратов из СССР : каталог-классификатор / Виктор 
Суглоб, Сергей Кочергин, Григорий Шатерник ; Фото-музей "Мир фото". -- Минск: Меди- 
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ал, 2009. --- 650 с. : ил., фот. ; 31 см. -- Часть текста параллельно на русском и английском 
языках. --- Библиография: с. 650. --- Индеке: с. 15-16. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6914-10-5 
(в пер.). -- [09-10494] 

УДК 771:31(47757)(085.2) 


Гл. таксама Хе 9046 


78 Музыка 


9793. Белорусская государственная академия музыки (Минск). Научные труды Бе- 
лорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Бела- 
русь, Белорусская государственная академия музыки. -- Минск : БГАМ, 1991- .-- 20 см. 
-- Заглавие 1-го вып.: Вопросы скрипичной педагогики и истории исполнительства. 

Вып. 19 : Музычная культура Беларусі ў сусветнай прасторы / [складальнік: В. У. 
Дадзіёмава ; рэдкалегія: Дулава К. М. (галоўны рэдактар) і інш.]. -- 2009. -- 212 с. : нотные 
ил. -- (Серыя І, Беларуская музычная культура). -- Обіцее заглавие выпуска: Навуковыя 
працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. -- На белорусском и русском языках. -- 
Библиография в конце научных трудов. -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-6837-54-1. -- [09-10854] 

УДК 78(476::1-87)(082) 

9794. Богданова, Т. С. Основы хороведения : учебное пособие для высцих учебных за- 
ведений по специальностям "Музыкальное искусство. Дополнительная специальность", 
"Музыкальное искусство. Ритмика. Хореография", "Музыкальное искусство. Специальные 
музыкальные дисциплины" / Т. С. Богданова. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 129 с. : нотные ил.; 
20 см. -- Библиография: с. 128-129 (55 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-501-616-9. -- 
[09-10292] 

УДК 78.087.68(075.8) 


79 Відовішчныя мастацтвы. Масавыя забавы. Гульні. Спорт 
792 Тэатр. Сцэнічнае мастацтва 


9795. Беляева, О. П. Искусство балетмейстера : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальности "Хореографическое искусство" / О. П. Беляева ; Мини- 
стерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет куль- 
туры и искусств. -- Минск : РИВШ, 2009. -- 98 с. : нотные ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 
65-68 (59 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. --- Словарь специ- 
альных терминов: с. 69-71. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-500-283-4. -- [09-10501] 

УДК 792.8(075.8) 

9796. Крыжановский, Е. А. От аншлага до "Аншлага" : (записки юмориста) / Евгений 
Крыжановский. -- [3-е изд.]. -- Минск: Макбел, 2009. -- 284, [1] с., [16] л. фот. ; 22 см. -- 
1100 экз. (доп. тираж). -- В переплете. -- І5ВА 978-985-6347-53-Х (ошибоч.). -- [09-10692] 

УДК 792.7.049.2.03(476-25) 


794 Настольныя гульні (на кемлівасць, спрытнасць і ўдачу) 


9797. Игнатиіцев, Р. М. Заслуженный деятель науки Руслан Игнатиіцев: шахматы, как 
обіцественное явление / Игнатиіцев Р. М. -- Могилев : [б. и.], 2009. -- 39 с.; 20 см. -- Загла- 
вие обложки: Руслан Игнатиіцев - засл. деятель науки: шахматы ... -- Библиография: с. 39 
(14 назв.). -- 300 экз. -- [09-10997] 

УДК 794.1.01 

9798. Фишер, Б. Уроки шахматного гения / Бобби Фишер, Стюарт Маргулис, Донн Мо- 
зенфельдер ; [перевел с английского С. И. Ананин]. -- 2-е изд. -- Минск: Попурри, 2009. -- 
352 с. сплошной пагинаций : ил.; 17 см. -- На переплете указан только 1-й автор. --- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- Книга-'перевертыш". -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
15-0848-4 (в пер.). -- [09-10134] 

УДК 794.1 


7961799 Фізічная культура. Спартыўныя гульні. Спорт 


9799. Зернов, В. И. Практикум для изучения техники движений в спортивных способах 
плавания для студентов заочного отделения / В. И. Зернов, А. Б. Глазько ; Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физиче- 
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ской культуры. -- Минск: БГУФК, 2009. -- 51, [1] с.: ил.; 21 см. -- Библиография: е. 51 (15 
назв.). -- 700 экз. -- І5ВМ 978-985-6902-75-1. -- [09-11594] 
УДК 797.21.015(076.54) 
9800. Котов, А. В. Методики обучения техническим приемам в волейболе : методиче- 
ские рекомендации / А. В. Котов, Н. Ю. Котова ; Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев : МгГУ, 
2009. --- 55, [4] с.: ил.; 20 см. -- Перед выпускными данными заглавие: Методика обучения 
техническим приемам в волейболе. --- Библиография: с. 58 (8 назв.). - 50 экз. -- [09-10572] 
УДК 796.325.015.134(083.132) 
9801. Лошаков, В. Б. У-шу. Начальный этап тренировки : пособие : [в 2 ч.] / В. Б. Лоша- 
ков, А. Н. Лашкевич, С. А. Копейкина ; под редакцией Т. Д. Поляковой ; Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физиче- 
ской культуры. --- Минск: БГУФК, 2008-2009. -- 21 см. 
Ч. 2. -- 2009. -- 47 с.: ил. -- Библиография: с. 47 (10 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6902-91-1. - [09-11592] 
УДК 796.855.015(075) 
9802. Нельга, Н. А. Со спортом по жизни / Н. А. Нельга ; Министерство спорта и туриз- 
ма Республики Беларусь, ГУ "Республиканский учебно-методический центр физического 
воспитания населения". -- Минск: РУМЦ ФВН, 2009. -- 243 с.: ил., схема; 20 см. -- На ти- 
тульном л.: 2-е дополненное изд. -- На обложке: к 100-летию со дня рождения автора. -- 
170 экз. -- [09-10847] 
УДК [7967378.679.6](476)(093.3) 
9803. Рукавицына, С. Л. Спортивная метрология: методика корреляционного анализа : 
пособие : [для студентов] / С. Л. Рукавицына, Ю. О. Волков ; Министерство спорта и туриз- 
ма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. 
-- Минск: БГУФК, 2009. -- 38, [1] е.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 38 (7 назв.). -- 200 
экз. -- І5ВМ 978-985-6902-69-0. -- [09-11593] 
УДК 796.01:006.91(075.8) 
9804. Физическая культура, спорт и туризм в Государственной программе возрож- 
дения и развития села на 2005-2010 годы / Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский учебно-методический центр фи- 
зического воспитания населения". --- Минск: РУМЦ ФВН, 2009. -- 99 с. ; 21 см. -- 300 экз. 
--. [09-10846] 
УДК [796.034/.0357338.48](476-22)"2005/2010"'(083.13) 
9805. Филиппов, Н. Н. Организация и содержание физкультурно-оздоровительной ра- 
боты с населением по месту жительства в современных социально-экономических условиях : 
монография / Н. Н. Филиппов ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия 
Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2009. --- 239 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 
196-239 (438 назв.). -- 110 экз. -- І5ВА 978-985-6661-72-6. - [09-11101] 
УДК 796.0357:796.034.2 


8 МОВАЗНАЎСТВА. ФІЛАЛОГІЯ. МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА. 
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА 


80 Агульныя пытанні лінгвістыкі і літаратуразнаўства. Філалогія 


9806. Куляшоўскія чытанні : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэн- 
цыі (Магілёў, 24 красавіка 2009 г.) / [рэдкалегія: В. І. Рагаўцоў і інш.]. -- Магілёў : МгДУ, 
2009. --- 281, [1] с.; 20 см. -- У надзагалоўку: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 


Магілёўскі дзяржаўны універсітэт ім. А. А. Куляшова. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 
Бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-480-561-0. -- [09-10090] 
УДК 80(082) 


9807. Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых прац маладых вучоных- 
філолагаў / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А. С. Пушкіна, Філалагічны факультэт ; [пад 
агульнай рэдакцыяй Н. Р. Якубук]. -- Брэст: Альтернатива, 2009. -- 304 с. ; 20 см. -- Частка 
тэксту на польскай і рускай мовах. -- Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. -- 40 экз. -- 
І5ВА 978-985-521-089-5. -- [09-10853] 

УДК 80(082) 


9808. Голубев, В. Л. Риторика : практикум : [для студентов и слушателей] / В. Л. Голу- 
бев, О. В. Бурибо ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. -- 
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2-е изд. -- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2009. - 71 с. ; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 71. -- 200 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-427-495-9. --- [09-10836] 
УДК 808.5(076.58/.59) 
9809. Классика и современность : сборник научных трудов молодых ученых- 
филологов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина ; [научный редактор: Т. В. Сенькевич]. -- Брест: Альтерна- 
тива, 2009. -- 271 с.; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце 
научных трудов. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-521-098-7. -- [09-10841] 
УДК 80(082) 
9810. Основы редактирования на русском языке / Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Витебский государственный технологический колледж ; [составитель: 
Котова Т. Н.]. -- Витебск: ВГТК, 2009- .--21] см. 
Ч. 1. -- 2009. -- 61, [1] с., включая обложку. --- Библиография: с. 61 (14 назв.). -- 60 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6764-43-4. -- [09-11060] 
УДК 808.2(075) 


81 Лінгвістыка. Мовазнаўства. Мовы 


9811. Мартынаў, В. У. Выбраныя працы / Віктар Мартынаў ; Філалагічны факультэт 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі 
Купалы НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. -- Мінск: Права і эканоміка, 2009. -- 
276, [1] с. : схемы ; 20 см. -- (Серыя "Моваведы Беларусі"). -- На вокладцы: асіа 
а[рагиіпепіса. -- Тэкст на рускай мове. --- Бібліяграфія: с. 260-277, бібліяграфічныя спасылкі 
ў падрадковых заўвагах. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-442-706-5. - [09-10262] 

УДК 81(081) 


9812. Мартынов, В. В. В центре сознания человека / В. В. Мартынов. -- Минск: БГУ, 
2009. --- 271, [1] с.: схемы; 20 см. -- Библиография: с. 250-270. -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-518-132-4. -- [09-10334] 

УДК 8І 

9813. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы 
содержательного анализа обіцественно-политических текстов : сборник научных трудов 
/ Белорусский государственный университет ; [под обіцей редакцией И. Ф. Ухвановой- 
Шмыговой]. -- Минск, 1998- .--20 см. -- Основан в 1998 г. 

Вып. 6 : Политическое поле Беларуси глазами дискурс-аналитика / И. Ф. Ухванова- 
Шмыгова, Е. В. Савич, Н. В. Ефимова. -- Издательский центр БГУ, 2009. -- 214, [1] с. -- 
Библиография: с. 204-205 (24 назв.). -- Словарь ключевых терминов: с. 206-212. - 100 экз. 
-- І5ВМ 978-985-476-724-6. - [09-11473] 

УДК 81'42:32(476)(082) 

9814. Слово и словарь Ў Уосабшил её уосабшагічт : сборник научных трудов по лек- 
сикографии / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государствен- 
ный университет им. Янки Купалы ; [ответственные редакторы: Л. В. Рычкова, И. А. Уса- 
ченко]. -- Гродно : ГрГУ, 2009. -- 137 с.: ил.; 29 см. -- Часть текста на английском, бело- 
русском и украйнском языках. -- Библиография в конце научных трудов. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-515-174-7. - [09-11509] 

УДК 81'374(082) 


811 Мовы (натуральныя і штучныя) 


9815. Матэрыялы Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа. Раслінны свет / [А. 

М. Астапчук і інш. ; навуковы рэдактар: В. П. Русак]. -- Мінск: Права і эканоміка, 2009. -- 

340, [1] с.: іл. ; 20 см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: 

Еўсіевіч Н. П., Ліхадзіеўская Л. А., Русак В. П., Русак В. У., Татур В. Л., Чарняўскі А. Р., 
Шэмет Т. Я. --- Бібліяграфія: с. 300-301. -- 250 экз. -- І5ВХ 978-985-442-699-0. -- [09-10281] 

УДК 811.16'373'374:58 


9816. Абрамов, С. М. Иврит для начинаюццих : сборник упражнений : пособие для сту- 
дентов факультета международных отношений / С. М. Абрамов, Л. М. Кобрина. -- Минск: 
БГУ, 2009. -- 126, [2] е. ; 20 см. -.- Бияблиография: с. 126-127 (30 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-518-165-2. -- [09-11564] 

УДК 811.411.16(076.1)(075.8) 
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9817. Английский глагол: выражение условных и нереальных действий З Тре 
ЕпеізВ уего: ехргеззіпе сопаійопа! апа цпгеа! асйоп5 : практикум по грамматике английского 
языка : [для студентов / Т. Н. Андреева и др. ; под редакцией М. Г. Боговой] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический универси- 
тет. -- Минск: МГЛУ, 2009. -- 159 с. : ил.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульно- 
го л. Авторы также: Богова М. Г., Василевская О. В., Чеботарева Е. А. --- Обложка на английском 
языке. --- Библиография: с. 157-158. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-460-317-9. - [09-10852] 

УДК 811.111'366.58(076.58) 

9818. Английский язык : пособие по развитию навыков устной речи для студентов 
дневной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский тор- 
гово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных язы- 
ков ; [авторы-составители: Л. В. Котлобаева и др.]. -- Гомель : БТЭУПК, 2009. - 43, [1] с.; 
21 см. -- Авторы-составители также: Князькова Е. В., Протопопов А. В., Шиханцова Л. М. 
-- Библиография: с. 43 (11 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-461-697-1. -- [09-10577] 

УДК 811.111(075.8) 

9819. Английский язык в контексте психологий З Епг[із8 іп Фе сопіехі оГ рвусроіову : 
учебно-методический комплеке : [для студентов / Частное учреждение образования "Мин- 
ский институт управления" ; составители: О. К. Атрашевская, Н. Е. Вильчинская, А. А. Жол- 
на]. -- Минск: МИУ, 2009. -- 163 с.; 21 ем. -- Библиография: с. 163 (16 назв.). -- 100 экз. 
-- І5ВА 978-985-490-585-3. -- [09-11600] 

УДК 811.111(075.8):159.9 

9820. Английский язык в ситуациях социально-бытового обіцения З Епао]ізВ іп ЧаПу 
Ше : пособие : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Могилев- 
ский государственный университет им. А. А. Кулешова ; составители: Т. В. Кагукина, И. В. 
Угликова, М. В. Ясева. -- Могилев: МгГУ, 2009. -- 116, [2] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 
116-117 (16 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-480-548-1. -- [09-10098] 

УДК 811.111(075.8):316 

9821. Английский язык для социальных работников З Епеіізр бог 5осіа! ўогкег5 : 
учебно-методическое пособие : [для студентов и аспирантов / Е. В. Крылов и др. ; под ре- 
дакцией Е. В. Крылова]. --- Минск: БГУ, 2009. -- 279 с.; 21 см. -- Авторы указаны на обо- 
роте титульного л. Авторы также: Барабан В. И., Вашцинская Н. В., Попова И. А., Шевцова Н. 
Ф. -- Заглавие переплета на английском языке. -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-518-115-7 (в 
пер.). -- [09-10342] 

УДК 811.111(075.8):364 

9822. Английский язык для спортсменов “ Епе]і5р бог аШеіе5 : учебный комплекс для 
студентов 1-го курса БГУФК / [Г. В. Жулкевская и др. ; под редакцией Г. В. Жулкевской] ; 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный уни- 
верситет физической культуры. -- 2-е изд., дополненное и переработанное. -- Минск : 
БГУФК, 2009. -- 295 е. ; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: 
Карпышева Н. М., Макаров Ю. Н., Ревуцкая Т. А., Сенько С. Р., Староверова Г. Н. -- 400 
экз. -- І5ВА 978-985-6902-89-8. -- [09-11557] 

УДК 811.111(075.8):796 

9823. Атовко, Н. П. Литература Германии “ Рецізсрве Гііегайг: краткий курс лекций для 
студентов специальности 1-02 03 06 Иностранные языки, 1-02 03 06-01 Английский язык. 
Немецкий язык / Н. П. Атовко ; Министерство образования Республики Беларусь, Барано- 
вичский государственный университет. --- Барановичи : БарГУ, 2009. - 64, [1] е. ; 20 см. -- 
На обложке: Репізей. -- 60 экз. -- І5ВА 978-985-498-243-4. -- [09-11069] 

УДК 811.112.2(075.8):821.112.2.09 

9824. Баданина, Л. Н. Совершенствуй свой английский, читая газеты з Іпргоуе удойг 
Епе]ізр бу геадіпе пеў рарег5 : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Л. Н. Бада- 
нина, В. П. Скок; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст- 
венный педагогический университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009. -- 86 е. ; 
29 см. -- Заглавие обложки на английском языке. --- Библиография: с. 85 (5 назв.). -- 90 экз. 
-- І5ВА 978-985-501-784-5. -- [09-11511] 

УДК 811.111(075.8) 

9825. Борисевич, Л. И. Машиностроение и образование “ Масріпегу апё ефасайов : по- 
собие по английскому языку для студентов специальности 1-08 01 01-01 "Профессиональное 
обучение" / Л. И. Борисевич, Е. Е. Глуховская, Н. Е. Денисенок ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра анг- 
лийского языка Хе 2. --- Минск: БНТУ, 2009. -- 159, [1] е.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 
160. -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-525-198-0. -- [09-10083] 

УДК 811.111(075.8):621 
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9826. Ваксер, С. Г. Испанский язык : менеджмент в сфере туризма, сопровождение ту- 
ристской группы : учебно-методическое пособие для студентов высцих учебных заведений, 
обучаюіцихся по специальностям 1-26 02 02 10 "Менеджмент в сфере международного ту- 
ризма", 1-21 05 06 "Романо-германская филология" / С. Г. Ваксер. -- Минск: БГУ, 2009. -- 
181, [2] е.; 20 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-102-7. -- [09-10538] 

УДК [811.134.2:[338.486:005.1]1(075.8) 

9827. Гарник, А. В. Словарь греческих дериватов в языках восточных и южных славян / 
А. В. Гарник, А. В. Кириченко, О. Г. Прокопчук ; под редакцией А. В. Гарник. -- Минск: 
БГУ, 2009. --- 139, [1] с.; 15х20 ем. -- Библиография: с. 6 (13 назв.). -- 200 экз. -- І5ВІМ 978- 
985-518-125-6. -- [09-10341] 

УДК 811.14'374(075.8) 

9828. Деловая коммуникация З Виізіпез5 соттипісайоп : [учебно-методический ком- 
плеке для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления" ; 
составители: И. В. Авдеева, Т. М. Недорезова]. -- Минск : МИУ, 2009. -- 214 с.; 21 см. -- 
Библиография: с. 213 (8 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-490-586-0. -- [09-11599] 

УДК 811.111(075.8) 

9829. Денисова, Г. Г. Управление компанией з бпрегуізіпе а сотрапу : учебно-мето- 
дическое пособие для студентов факультета международных отношений БГУ / Г. Г. Денисо- 
ва, А. Г. Торжок. -- Минск: БГУ, 2009. -- 216, [3] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 218 (14 
назв.). -- бІо55агу: с. 207-217. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-518-159-1. -- [09-11474] 

УДК 811.111(075.8):005 

9830. Дорошкевич, А. Н. Страноведение Франций : практические задания : учебно- 
методический комплекс для студентов специальности 1-02 03 06-04 "Французский язык. 
Английский язык" / А. Н. Дорошкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Полоцкий государственный университет. -- Новополоцк : ПГУ, 2009. - 199, [1] с. ; 20 ем. 
“70 экз. -- І5ВМ 978-985-418-883-6. -- [09-10737] 

УДК 811.133.1(076.58):908(44) 

9831. Драчева, Л. А. Путешествие У ТгауеПіпе : практикум : [для студентов] : в 2 ч. / Л. 
А. Драчева, Ю. М. Булаш ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный педагогический университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2009- .-- 
20 см. -- І5ВА 978-985-501-672-5. 

Ч. 1. -- 2009. -- 119 с.: ил. -- Библиография: с. 118 (26 назв.). -- 90 экз. -- І5ВМ 978- 
985-501-739-5. -- [09-10555] 

УДК 811.111(076.58) 

9832. Железнякова, О. В. Устный перевод (тренинг для студентов старших курсов язы- 
кового вуза) / О. В. Железнякова ; Министерство образования Республики Беларусь, Мин- 
ский государственный лингвистический университет. -- Минск: МГЛУ, 2009. -- 82 е. ; 21 
см. --- Бияблиография: с. 82. -- 110 экз. -- І5ВА 978-985-460-324-7. -- [09-10892] 

УДК [811.111'25-161.145811.161.1'252111](075.8) 

9833. Игумнова, Т. А. Английский язык : учебно-методический комплекс для студентов 
специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение и водоотведение" / Т. А. Игумнова ; Министерст- 
во образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новопо- 
лоцк: ПГУ, 2009. -- 293, [2]с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 293-294 (40 назв.). -- 55 экз. 
-- І5ВМ 978-985-418-894-2. -- [09-10735] 

УДК 811.111(075.8):628 

9834. Красовская, О. Е. Теоретическая грамматика английского языка : учебно- 
методический комплексе для студентов 4-го курса специальностей 1-02 03 06-01, 1-02 03 06-03, 
1-02 03 07-1 / О. Е. Красовская ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий 
государственный университет. -- Новополоцк : ПГУ, 2009. -- 207, [1] е. : ил. ; 20 ем. -- 
Библиография: с. 207 (23 назв.). -- 65 экз. -- І5ВМ 978-985-418-891-1. -- [09-10739] 

УДК 811.111'36(075.8) 

9835. Медведева, Й. Н. Учись читать и переводить тексты по своей специальности з 
Кеад апа ігапзіаіе іехі5 оп уоцг зресіаііу : (ветеринария) : учебно-методическое пособие по 
английскому языку для магистрантов, аспирантов и соискателей / И. Н. Медведева ; Госу- 
дарственное учреждение образования "Институт подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси", Кафедра иностранных языков. --- Минск: ИПДНК НАН Беларуси, 
2009. -- 84 с., включая обложку ; 21 ем. -- Бияблиография: с. 84 (5 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-6820-24-6. -- [09-11084] 

УДК 811.111(075.8):619 

9836. Медведева, Й. Н. Учись читать и переводить тексты по своей специальности з 
Кеад апа ігапзІаіе іехі5 оп уоцг зресіашу : (Картофелеводство. Плодоводство. Заіцита расте- 
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ний) : учебно-методическое пособие по английскому языку для магистрантов, аспирантов и 
соискателей / И. Н. Медведева ; Государственное учреждение образования "Институт подго- 
товки научных кадров Национальной академии наук Беларуси", Кафедра иностранных язы- 
ков. -- Минск: ИПНК НАН Беларуси, 2009. -- 73 с., включая обложку ; 21 см. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-6820-25-3. - [09-11083] 
УДК 811.111(075.8):631/635 
9837. Мелихова, Н. Й. Читаем с пользой з Ез5епіа! геабіпе : учебно-методическое по- 
собие для студентов факультета международных отношений БГУ / Н. И. Мелихова, Н. В. 
Павлович, Ю. Л. Майсюк. -- Минск: БГУ, 2009. -- 90, [1] с. ; 20 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-518-137-9. - [09-10517] 
УДК 811.111(075.8) 
9838. Немецкий язык для студентов-математиков З Рецізс8 Ёг Мафетайкзфепіеп : 
учебно-методическое пособие / [Л. П. Воробьев и др.]. -- Минск: БГУ, 2008. -- 250, [1] е.: 
ил. ; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Воробьева А. Н., Да- 
видович Т. Г., Лашук Т. В. -- Заглавие обложки на немецком языке. --- Библиография: с. 248 
(12 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-485-909-5. --- [09-10336] 
УДК 811.112.2(075.8):51 
9839. Никифоров, А. А. Английский язык: учебно-методический комплекс для студен- 
тов специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприймство" / А. А. Никифоров ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. --- Новополоцк : 
ПГУ, 2009. -- 215 е. ; 20 см. -- Библиография: с. 215 (18 назв.). -- 60 экз. -- ІВА 978-985- 
418-905-5. -- [09-10883] 
УДК 811.111(075.8):338.48 
9840. Практика устной и письменной речи английского языка : учебно-мето- 
дический комплекс для студентов 4-го курса специальностей 1-02 03 06-01, 1-02 03 06-03, 
1-02 03 07-01: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государ- 
ственный университет ; составители: О. П. Казакова, О. С. Ковшик, Е. Н. Храмцова. -- Но- 
вополоцк : ПГУ, 2007-2009. -- 20 см. -- І5ВМ 978-985-418-570-5. 
Ч. 2. -- 2009. -- 334, [1] е.: ил. -- Бяблиография: с. 334 (28 назв.). -- 70 экз. -- І5ВМ 
978-985-418-908-6. - [09-10857] 
УДК 811.111(075.8) 
9841. Проверь себя “ Тту уоцг Вапа : пособие по грамматике английского языка для сту- 
дентов филологического факультета / [составители: Ю. А. Жукова, П. В. Бурдыко]. -- Минск: 
БГУ, 2009. -- 118, [2] е.; 20 ем. -- 100 экз. -- І5ВІ 978-985-518-174-4. --- [09-10391] 
УДК 811.111'36(075.8) 
9842. Рогач, Т. М. Компьютер в нашей жизни з Соприіег іп пп5егеп Гебеп : учебно- 
методическое пособие по немецкому языку : [для студентов] / Т. М. Рогач ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический универси- 
тет. -- Минск: БГЭУ, 2009. -- 62, [1] с.; 21 см. -- На обложке: Рецізср. -- бІоззаг Чег 
ЕасрбеггіЙе: с. 59-63. -- 225 экз. -- І5ВМ 978-985-484-644-6. - [09-10096] 
УДК 811.112.2(075.8):004 
9843. Рубанюк, Э. В. Немецкий язык. Синтаксис з Рецізсре Зргасре. бупіах : провероч- 
ные работы, тексты для перевода и реферирования : учебно-методическое пособие / Э. В. 
Рубанюк. -- 2-е изд., исправленное и дополненное. -- Минск : Издательский центр БГУ, 
2009. --- 66 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 65-66 (23 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-476- 
712-3. -- [09-10392] 
УДК 811.112.2'367(075) 
9844. Рубанюк, Э. В. Практические аспекты межкультурной коммуникаций “ РгаКізсре 
АзреКіе аег іпіегкШшгеПеп Копттипікабоп : учебно-методическое пособие по курсу "Культу- 
ра речевого обіцения" : [для студентов] / Э. В. Рубанюк ; Минский государственный лин- 
гвистический университет. -- Минск : Издательский центр БГУ, 2009. --- 198 с. ; 20 см. -- 
Библиография: с. 195-198 (55 назв.). -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-476-708-6. - [09-10340] 
УДК 811.112.2(075.8):[316.774:008] 
9845. Страноведение Великобритании з Майопа! 5йі4іе5 (Стгеаі Вгіаіл) : краткий курс 
лекций / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный пе- 
дагогический университет им. И. П. Шамякина, Кафедра иностранных языков ; [авторы- 
составители: Н. Г. Новицкая, Е. Э. Кричун]. -- Мозырь: МзГПУ, 2009. -- 70 с. ; 20 см. -- 45 
экз. -- [09-10998] 
УДК 811.111(075.8):908(410) 
9846. Фурсова, Н. Г. Водоснабжение и водоотведение з Уаіег зцрріу апа зеўегаее : по- 
собие по английскому языку для студентов специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, во- 
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доотведение и охрана водных ресурсов" / Н. Г. Фурсова ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра англий- 
ского языка Хе 2. --- Минск: БНТУ, 2009. - 125, [1] с.: ил.; 21 ем. -- Библиография: с. 126 
(12 назв.). -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-525-180-5. - [09-10562] 
УДК 811.111(075.8):628.1/.5 
9847. Читаем и говорим по-русски : книга для чтения : [для иностранных студентов] : в 
2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвис- 
тический университет. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. -- Минск: МГЛУ, 2009. 
21 см. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-460-320-9. 
Ч. І / Л. В. Баландина, З. Н. Полицук, С. А. Крапивная. -- 231 с. -- І5ВМ 978-985-460- 
321-6. -- [09-10795] 


УДК 811.111(075.8)-054.6 

9848. Ч. 2 / [Л. В. Баландина и др.]. -- 123 с. -- Авторы указаны на обороте титульного 

л. Авторы также: Жизневская О. Н., Каминская И. С., Полишцук З. Н. -- І5ВМ 978-985-460- 

322-3. --- [09-10796] 

УДК 811.111(075.8)-054.6 

9849. Шоцкая, Г. А. Поговорим о природе “ ТаІКіпе аброці пайше : сборник текстов для 

студентов неязыковых специальностей высших учебных заведений / Г. А. Шоцкая ; Мини- 

стерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. 

-- Барановичи: БарГУ, 2009. - 47, [2] е.: ил. ; 20 ем. -- На обложке: английский язык. -- 
40 экз. -- І5ВМ 978-985-498-238-0. - [09-11078] 

УДК 811.111(075.8):502/504 


811.161.1 Руская мова 


9850. Козырев, Л. И. Современный русский литературный язык : учебно-методическое 
пособие : [для студентов заочной формы обучения] / Л. И. Козырев, Т. В. Фомина ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка. -- Минск : БГПУ, 2009. -- 106, [1] с. ; 20 см. -- Библио- 
графические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-501-718-0. -- 
[09-10556] 

УДК 811.161.1(075.4) 

9851. Справочник по русской пунктуации : для студентов филологического факульте- 
та / [автор-составитель Н. М. Пипченко]. -- Минск: БГУ, 2009. -- 86, [1] с. ; 20 см. -- Биб- 
лиография: с. 83 (12 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 300 
экз. -- І5ВМ 978-985-518-136-2. -- [09-10590] 

УДК 811.161.1'35(035.5)(075.8) 


Гл. таксама Хе 9832 


811.161.3 Беларуская мова 


9852. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы ; [навуковы рэдактар 
А. А. Лукашанец]. -- Мінск: Беларуская навука, 2007-2009. -- 23 см. -- І5ВА 978-985-08- 
0896-7 (у пер.). 

Ч. 2: Сінтаксіс / [В. П. Русак 1 інш.]. -- 2009. -- 239, [1] с. -- Аўтары паказаны ў змесце. 
Аўтары таксама: Бурак І. Л., Міхневіч А. Я., Рамза Т. Р., Русак В. У., Чайка Н. У., Шэмет Т. Я. -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1089-2. -- [09-10756] 

УДК 811.161.3'36 

9853. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз тэксту : вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
вышэйшых навучальных устаноў па філалагічных спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. -- Мінск: 
Вышэйшая школа, 2009. -- 287 с. ; 20 см. -- На вокладцы аўтар не паказаны. -- 
Бібліяграфія: с. 281-286 (116 назв.), бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 
Паказальнікі пракаменціраваных твораў ці ўрыўкаў з твораў, прадметны: с. 271-280. - 1200 
экз. -- І5ВМ 978-985-06-1534-3. -- [09-10755] 

УДК 811.161.3'42(075.8) 

9854. Мальцава, Т. А. Слоўнік французскіх запазычанняў у беларускай мове : [звыш 
3000 лексічных адзінак французскага паходжання] / Т. А. Мальцава. -- Мінск : БДУ, 2009. 
--. 208 с. ; 21 см. -- Бібліяграфія: е. 5. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-076-1 (у пер.). -- 
[09-10546] 

УДК 811.161.3'373.45'374.3-133.1 
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9855. Самуйлік, Я. Р. Гаворкі Выганаўскага Палесся : лінгвістычны атлас для студэнтаў 
філалагічнага факультэта універсітэта / Я. Р. Самуйлік ; Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А. 
С. Пушкіна, Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі. -- 
Брэст : БрДУ, 2009. --- 199 с.: карты; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 198-199 (28 назв.). -- Ал- 
фавітны паказальнік абследаваных населеных пунктаў: с. 42. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
473-437-8. -- [09-10933] 

УДК 811.161.3'282'374(476)(075.8) 

9856. Старасценка, Т. Я. Стылістыка беларускай мовы : вучэбна-метадычны дапа- 
можнік / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. Максіма Танка. -- Мінск: 
БДПУ, 2009. -- 219 с.; 20 см. -- Бібліяграфія: е. 215-217 (64 назв.). -- 150 экз. -- ІВА 978- 
985-501-753-1. -- [09-10293] 

УДК 811.161.3'38(075) 

9857. Старасціна, Г. М. Мастацкі пераклад: лінгвістычны аспект : дапаможнік : [для 
студэнтаў факультэта замежных моў спецыяльнасці "Замежная мова (нямецкая). Беларуская 
мова і літаратура'] / Г. М. Старасціна ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт ім. А. А. Куляшова. -- Магілёў : МгДУ, 2009. -- 73, [П е.; 
20 см. -- Бібліяграфія: с. 69-72 (60 назв.). -- 60 экз. -- І5ВУ 978-985-480-559-7. -- 
[09-10571] 

УДК 811.161.3'25-112.2:[821.161.3.097:929Мележ(075.8) 


82 Літаратура. Літаратуразнаўства 


9858. Введение в литературоведение : пособие : [для студентов заочной формы обуче- 
ния] / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педа- 
гогический университет им. И. П. Шамякина, Кафедра русской и зарубежной литературы ; 
[составитель М. Г. Лобан]. -- Мозырь : МзГПУ, 2009. -- 97 с., включая обложку ; 21 ем. -- 
Библиография: с. 80-97 (265 назв.), библиография в конце тем. -- 62 экз. -- [09-10786] 

УДК 82.0(075.4) 


Гл. таксама Хе 9786 


821 Мастацкая літаратура на асобных мовах 
821.111 Англійская літаратура 


9859. Бернс, Р. Лирика / Роберт Берне ; [перевод С. Я. Маршака]. -- Минск: Харвест, 
2009. -- 511 с.: ил., портр.; 10 см. -- Часть текста параллельно на английском и русском 
языках. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-16-5230-9 (в пер.). -- [09-11134] 

УДК 821.111(411)-1 

9860. Шекспир, В. Сонеты / Вильям Шекспир ; [перевод С. Я. Маршака]. -- Минск: 
Харвест, 2009. -- 511 с.: ил., портр.; 10 см. -- Часть текста параллельно на английском и 
русском языках. -- 1500 экз. -- І5ВА 978-985-16-5229-3 (в пер.). -- [09-11133] 

УДК 821.111-1 


821.133.1 Французская літаратура 


9861. Ёнэско, Э. Непадкупны забойца : [п'еса на З дзеі] / Эжэн Ёнэско. Блюзнер : [п'еса 
на 4 дзеі] / Т'еры Манье. Хатка: [камедыя на З дзеі]: драматычныя творы : пераклад з фран- 
цузскай / Андрэ Русэн ; [да зборніка ў цэлым: укладанне Зміцера Коласа]. -- Мінск: З. Ко- 
лас, 2009. --- 242, [1] е. ; 20 см. -- (Бібліятэка французскай драматургіі; т. 3). -- Змяшчае пе- 
ракладчыкаў: Колас Зм., Пятрушачкіна Ю. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6783-77-0. -- 
[09-10659] 

УДК 821.133.1-2 


821.161.1 Руская літаратура 


9862. Гумилев, Н. С. Лирика / Николай Гумилев. -- Минск: Харвест, 2009. -- 511 е.: 
ил., портр. ; 10 см. -- Содержит циклы: Путь конквистадоров ; Романтические цветы ; Жем- 
чуга ; Чужое небо ; Колчан ; Костер ; Фарфоровый павильон : китайские стихи ; Огненный 
столп ; К синей звезде ; Стихотворения : (посмертный сборник). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-16-5231-6 (в пер.). -- [09-11132] 

УДК 821.161.1-1 
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9863. Роман (Матюшин А.). И горько слово... : [стихи] / иеромонах Роман ; [фотогра- 
фий автора]. --- Минск : Белорусская Православная Церковь, 2009. -- 209, [14] е. : ил., портр.; 
14 см. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-203-8 (в пер.). -- [09-11121] 

УДК 821.161.1-1 

9864. Симаньков, Г. Н. Голубая кровь : [стихи] / Геннадий Симаньков. --- Минск: [б. 
и.], 2009. --- 469, 317, [4] с. ветречной пагинаций : ил. ; 30 см. -- Книга-'перевертыш". - 175 
экз. -- В переплете. -- [09-11550] 

УДК 821.161.1-1 


821.161.1(476) Літаратура Беларусі на рускай мове 


9865. Шугля, У. Ф. Рытмы лёсу : выбраныя вершы / Уладзімір Шугля ; [пераклаў з рус- 
кай А. Цяўлоўскі]. -- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2009. -- 190, [1] е. : іл.; 15 см. -- 
Змяшчае цыклы: Зямлі невынішчальная душа... ; Дзе шчасце вечна дома... ; Неба ззяе 
навіной... ; Дзе бурліць крыніцаю жыццё... ; Рэха жыцця... ; Яшчэ звініць калоссем поле лё- 
су... -- 900 экз. -- І5ВА 978-985-6720-92-8 (у пер.). - [09-11127] 

УДК 821.161.1(476)-1 


9866. Анекдоты лучшие и нескучные / [автор-составитель Николай Владимирович Бе- 
лов]. -- Минск: Современный литератор, 2009. -- 62, [1] с. ; 20 см. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-14-1441-9 (ошибоч.). -- [09-10765] 

УДК 821.161.1(476)-36 

9867. Анекдоты новейшие и смешнейшие / [автор-составитель Николай Владимирович 
Белов]. -- Минск : Современный литератор, 2009. -- 63 с. ; 20 см. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-14-1445-7 (ошибоч.). -- [09-10766] 

УДК 821.161.1(476)-36 

9868. Анекдоты самые прикольные / [автор-составитель Николай Владимирович Бе- 
лов]. -- Минск: Современный литератор, 2009. -- 62, [1] с. ; 20 см. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-14-1435-8 (ошибоч.). -- [09-10763] 

УДК 821.161.1(476)-36 

9869. Анекдоты самые, самые, самые / [автор-составитель Николай Владимирович Бе- 
лов]. --- Минск: Современный литератор, 2009. -- 63 с. ; 20 см. --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-14-1439-6 (ошибоч.). -- [09-10764] 

УДК 821.161.1(476)-36 

9870. Бондаренко, Л. Д. Звени, душа : стихотворения / Людмила Бондаренко. --- Минск: 
З. Колас: Энциклопедикс, 2009. -- 121, [1] с. ; 20 см. -- 80 экз. -- І5ВМ 978-985-6783-75-6 
(З. Колас). -- І5ВІМ 978-985-6742-88-3 (ошибоч.). -- [09-10668] 

УДК 821.161.1(476)-1 

9871. Будинас, Е. Д. Перловый суп: [сб. рассказов] / Евгений Будинае ; [составитель- 
редактор Елена Будинайте]. -- Минск: А. Н. Вараксин, 2009. - 339, [1] с., [8] л. ил.; 18 ем. 
--. Часть текста на белорусском языке. -- В книге также воспоминания авторов: Анитов Н., 
Богданов В., Будинас Л., Вериго Э., Вознесенский А., Лопатина (Будинайте) В., Никифоров 
В., Някляеў У., Семеренко А., Тимофеев Л. и др. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-6929-09-3 (в 
пер.). -- [09-10123] 

УДК 821.161.1(476)-32 

9872. Голубева, Н. А. На перепутье двух дорог : исторический роман / Наталья Голубе- 
ва. -- Минск: Літаратура і Мастацтва, 2009. - 253, [2] с.; 22 ем. -- 1600 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6720-66-9 (в пер.). -- [09-10357] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9873. Дерюго, Н. К. Запредельная история жизни Владимира : [проза] / Николай Дерю- 
го. -- Минск: Смэлток, 2009. - 214 с.; 20 см. -- 150 экз. -- ІЗВМ 978-985-6917-45-8. -- 
[09-10332] 

УДК 821.161.1(476)-3 

9874. И физики, и лирики...: стихотворения студентов, сотрудников и выпускников 
Брестского государственного технического университета / составитель Т. Ю. Шульга. -- 
Брест : Брестская типография, 2005- . -- 21 ем. -- Вып. І вышел без сведений о номере 
выпуска. 

Вып. 5. -- 2009. -- 55 с. : портр. -- Часть текста на белорусском языке. --- Содержит ав- 
торов: Вакула В., Грисевич (Николаюк) Л., Дрозд С., Климук Н., Козак К., Крупский А., Ла- 
сица С., Магирко Н., Малафеечева О., Мешик А., Мороз Т., Мухов М., Нечаева О., Онуфри- 
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юк В., Педа С., Романюк Р., Саливончик Н., Сорока В., Софронюк ИЙ., Термелева Я., Чайков- 
ский Д., Чижик А., Ширяева Л., Шпинок Д., Шульга Т. -- 200 экз. -- ІВ 978-985-524-040- 
3. -- [09-10887] 
УДК [821.161.1(476):821.161.3]-1 
9875. Инолпу, Е. Рассказ о Еве, о ее друзьях, о нае : [стихи] / Ева Инолпу. -- Гомель: 
Полеспечать, 2009. --- 83 с. : ил.; 15 ем. -- Перед выпускными данными автор: Ева Инолпу 
(Рябченко Инна Юрьевна). -- 100 экз. -- ІВА 978-985-6632-85-6 (в пер.). - [09-10115] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9876. Калинина, О. В. На крыльях любви : [стихи] / Ольга Калинина. -- Минск: Бел- 
принт, 2009. --- 63, [1] с. ; 20 см. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-459-153-7. -- [09-10667] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9877. Касатонов, В. Ф. Мой друзья - подводники : [новеллы] / В. Ф. Касатонов ; [под 
обіцей редакцией Овечкина Алексея Андреевича]. -- Брест : Альтернатива, 2009. -- 266 с.: 
ил., фот.; 21 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-521-086-4. - [09-10784] 
УДК 821.161.1(476)-32 
9878. Ковалевич, Н. И. Весна берез : стихотворения / Николай Ковалевич. -- Брест : 
Брестская типография, 2009. -- 184 с., [4] л. ил.; 21 см. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-524-041-0 
(в пер.). -- [09-10693] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9879. Козловский, Д. С. Вспомни обо мне : стихи и песни / Дмитрий Козловский. -- 
Брест : Альтернатива, 2009. -- 138 с.; 17 ем. -- 55 экз. -- І5ВАМ 978-985-521-093-2. -- [09-11118] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9880. Купряков, А. В. Млечный путь : стихи и проза / Алексей Купряков. -- Брест: 
Альтернатива, 2009. - 47, [2] с. ; 21 см. -- На обложке автор не указан. -- 50 экз. -- І5ВМ 
978-985-521-096-3. -- [09-11105] 
УДК 821.161.1(476)-1::821.161.1(476)-32 
9881. Маслюкова, О. Й. Украденное счастье : роман / Ольга Маслюкова. --- Минск: Че- 
тыре четверти, 2009. - 317, [1] с.; 18 ем. -- 500 экз. -- І5ВХ 978-985-6856-47-4 (в пер.). -- 
[09-10133] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9882. Мельников, В. Г. Поезд времени : стихи / Василий Мельников. -- Минск: По- 
пурри, 2009. -- 95 с. : фот.; 21 ем. -- Из содержания: Дикая охота : поэма. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-15-0888-0 (в пер.). - [09-10605] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9883. Мясникеов, А. А. Маленькие поэмы : [стихи] / Александр Мясников. -- Минск: 
Смэлток, 2009. -- 266, [1] е. ; 20 см. -- 333 экз. -- І5ВМ 978-985-6917-40-3. - [09-10329] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9884. Немцев, В. С. Создана быть любимой : сборник стихов о женіцинах / В. С. Нем- 
цев. --- Минск: Религиозная обіцина евангельских христиан баптистов "Церковь Пробужде- 
ние" ; біеіпраегеп : Сргіз(ісрег 5сргіЙеп ца Гіедегуейае батепкога е. У., 2009. -- 288 с.: ил.; 
22 см. -- Алфавитный указатель: с. 279-288. -- Содержит разделы: Библейские женіцины ; 
О женіцине с любовью ; Семейная пристань ; Женские образы рядом. -- 5000 экз. -- І5ВМ 
978-985-6184-38-6 (Религиозная обіцина евангельских христиан баптистов "Церковь Пробу- 
ждение"). -- І5ВМ 978-3-936894-69-1 (СігізШсрег 5сргійеп пла Гіевегуейаг баптепкога е. У.) 
(в пер.). -- [09-10670] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9885. Павлють, Э. Й. Подальше от грусти : [стихи] / Эдуард Павлють. -- Минск: Бел- 
принт, 2009. - 207, [1] с. ; 15 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 150 экз. -- І5ВМ 
978-985-459-149-0. - [09-10112] 
УДК [821.161.1(476):821.161.3]-1 
9886. Потапов, В. П. А караван идет... : повесть / Валерий Потапов. --- Минск : Печенко 
А. Г., 2009. -- ІІІ с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- ІЗВМ 978-985-6884-94-1. -- 
[09-10320] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9887. Потапов, В. П. Беспартийный коммунист: повесть / Валерий Потапов. -- Минск: 
Печенко А. Г., 2009. -- 107 с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВАМ 978-985-6884- 
98-9. --- [09-10313] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9888. Потапов, В. П. Букварики : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко А. Г., 
2009. -- 107 с. ; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-85-9. -- 
[09-10325] 
УДК 821.161.1(476)-31 
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9889. Потапов, В. П. Драчики : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко А. Г., 
2009. --- 99 с. ; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-6884-86-6. -- 
[09-10323] 

УДК 821.161.1(476)-3 

9890. Потапов, В. П. Жизнь продолжается : повесть / Валерий Потапов. --- Минск: Пе- 
ченко А. Г., 2009. - 115, [1] с. ; 20 ем. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6884-91-0. -- І5ВХ 978-985-6884-91-1 (ошибоч.). -- [09-10306] 

УДК 821.161.1(476)-3 

9891. Потапов, В. П. Заложник идей : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко 
А. Г., 2009. - 107, [П с.; 21 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- ІВА 978-985-6884-90-3. 
--. [09-10318] 

УДК 821.161.1(476)-3 

9892. Потапов, В. П. Королевская рать : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко 
А. Г., 2009. -- 115 с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-95-8. -- 
[09-10307] 


УДК 821.161.1(476)-3 
9895. Потапов, В. П. Молчание - не золото : (избранное) : стихи / Валерий Потапов. -- 
Минск : Печенко А. Г., 2009. -- 135 с.: ил. ; 20 см. -- На корешке: параллели. -- В книге 
также стихи авторов: Баратынский Е., Богушевич Ф., Вяземский П., Грибоедов А., Дельвиг 
А., Крылов И., Лермонтов М., Майков А., Некрасов Н., Полонский Я., Пушкин А., Толстой А., 
Тургенев И., Тютчев Ф., Фет А. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6952-03-9. -- [09-10310] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9894. Потапов, В. П. На грани безумия : повесть, рассказы / Валерий Потапов. --- Минск: 
Печенко А. Г., 2009. -- 123 с.; 20 см. -- Из содержания: Сны Ивана Ивановича : повесть. -- 
99 экз. -- ІВА 978-985-6952-01-5. - [09-10311] 
УДК 821.161.1(476)-31/-32 
9895. Потапов, В. П. Отражение : стихи / Валерий Потапов. --- Минск : Печенко А. Г., 
2009. --- 131 с.: ил. ; 20 см. -- На обложке: поэзия. --- Содержание: циклы : Озарение ; Пред- 
ставление о женіцине ; Странные встречи ; Сугубо личное ; И вправду и всерьез ; Пегас : по- 
эма. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-6952-02-2. --- [09-10653] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9896. Потапов, В. П. Перекличка поколений : (избранное) : стихи / Валерий Потапов. -- 
Минск : Печенко А. Г., 2009. -- 131 с.: ил. ; 20 см. -- На корешке: параллели. -- В книге 
также стихи авторов: Анненский И., Батюшков К., Бедный Д., Белый А., Бенедиктов В., Бо- 
гданович М., Волошин М., Гиппиусе З., Городецкий С., Григорьев А., Давыдов Д., Дуров С., 
Жемчужников А., Жуковский В., Иванов Г., Илличевский А., Карамзин Н., Кедрин Д., 
Клычков С., Клюев Н., Коган П., Козлов И., Кузмин М., Кюхельбекер В., Лебедев-Кумач В., 
Лохвицкая М., Маяковский В., Мятлев И., Надсон С., Огарев Н., Плеіцеев А., Рылеев К., 
Случевский К., Соловьев В., Сологуб Ф., Фофанов К., Ходасевич В., Черный С., Языков Н., 
Якубович П. -- 99 экз. -- І5ВХ 978-985-6952-05-3. - [09-10315] 
УДК 821.161.1(476)- 
9897. Потапов, В. П. Познание истины : повесть / Валерий Потапов. --- Минск : Печенко 
А. Г., 2009. -- 143 с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-92-7. -- 
[09-10309] 
УДК 821.161.1(476)-3 
9898. Потапов, В. П. Право выбора : повесть / Валерий Потапов. -- Минск: Печенко А. 
Г., 2009. -- 115, [1] с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-6884-89-7. -- 
[09-10319] 
УДК 821.161.1(476)-3 
9899. Потапов, В. П. Преодоление : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко А. 
Г., 2009. - 115, [1] с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-93-4. -- 
[09-10322] 


УДК 821.161.1(476)-3 

9900. Потапов, В. П. Рассказики : повесть / Валерий Потапов. -- Минск: Печенко А. Г., 

2009. -- 107 е. ; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВАХ 978-985-6884-84-2. -- 
[09-10308] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9901. Потапов, В. П. Рыбачики : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко А. Г., 

2009. -- 91 с. ; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-6884-87-3. -- 
[09-10324] 

УДК 821.161.1(476)-31 
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9902. Потапов, В. П. Слово - серебро : (избранное) : стихи / Валерий Потапов. -- 
Минск: Печенко А. Г., 2009. -- 147 с.: ил.; 20 см. -- На корешке: параллели. -- В книге 
также стихи авторов: Ахматова А., Багрицкий Э., Бальмонт К., Блок А., Брюсов В., Бунин И., 
Гумилев Н., Есенин С., Колас Я., Купала Я., Мандельштам О., Пастернак Б., Северянин И., 
Тетка, Цветаева М. -- 99 экз. -- І5ВА 978-985-6952-04-6. -- [09-10316] 

УДК 821.161.1(476)-1 

9903. Потапов, В. П. Троянский конь : повесть / Валерий Потапов. --- Минск : Печенко 
А. Г., 2009. -- 103 с.; 20 см. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-97-2. -- 
[09-10314] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9904. Потапов, В. П. Финиш : повесть / Валерий Потапов. -- Минск: Печенко А. Г., 
2009. --- 107 с.; 20 см. --- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВІЧ 978-985-6884-99-6. -- [09-10312] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9905. Потапов, В. П. Эйфория : повесть / Валерий Потапов. -- Минск : Печенко А. Г., 
2009. --- 107, [1] с.; 20 ем. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-96-5. -- 
[09-10317] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9906. Потапов, В. П. Юннатики : повесть / Валерий Потапов. -- Минск: Печенко А. Г., 
2009. -- 111, [1] с.; 20 ем. -- На обложке: проза. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-6884-88-0. -- 
[09-10321] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9907. Рудой, В. И. "Сумасшедший" экипаж : повесть, рассказы / Василий Рудой ; [автор 
предисловия: Наум Гальперович]. -- Минск : Четыре четверти, 2009. - 274 с. : ил.; 20 см. 
--- Из содержания: Зов океана : повесть. -- 500 экз. -- І5ВХ 978-985-6856-67-2. - [09-10664] 

УДК 821.161.1(476)-31/-32 

9908. Татаринов, Ю. А. Заботы последнего короля ; Заколдованный замок ; Тупичев- 
ский художник : повести / Юрий Татаринов. -- Минск: Смэлток, 2009. -- 242, [І се.: ил.; 20 
см. -- (Беларусь историческая). -- 1000 экз. -- І5ВХ 978-985-6917-44-1. -- [09-10284] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9909. Трахименок, С. А. Петля Морбут, или Господин Никто : повесть / Сергей Трахи- 
менок. -- Минск: Четыре четверти, 2009. --- 99 с. ; 17 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6856- 
47-4. -- [09-10222] 


й" 


УДК 821.161.1(476)-31 
9910. Трахименок, С. А. Синдром выгорания : роман, повесть / Сергей Трахименок. -- 
Минск: Мастацкая літаратура, 2007 (2009). -- 364, [1] е. ; 20 см. -- (Современный белорус- 
ский детектив). -- Содержание: Синдром выгорания : роман ; Слава разяішцему мечом : по- 
весть. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1154-5. - [09-10837] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9911. Хадосевич, В. А. Помню и люблю : [стихи] / Вацлав Хадосевич ; [автор вступи- 
тельной статьи Александр Сарапкин]. --- Минск : Белпринт, 2009. -- 63, [1] с.; 17 ем. -- 135 
экз. -- І5ВМ 978-985-459-150-6. -- [09-10113] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9912. Цветкова, Т. Н. Накануне любви : лирика / Татьяна Цветкова. -- Минск: Ковчег, 
2009. -- 47 с.; 17 см. -- Содержит циклы: Продиктовано сердцем ; Черное и белое. -- 99 
экз. -- І5ВМ 978-985-6756-85-9. - [09-10130] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9913. Цвік, А. Игуменка-речка: книга стихов и рисунков / Алесь Цвік. -- Минск: Бел- 
СоЭС "Чернобыль", 2009. --- 199 с. : ил., портр.; 21 ем. -- Перед выпускными данными ав- 
тор: Цвік Алесь (Ковалев Олег Васильевич). -- 300 экз. -- І5ВАХ 978-985-6010-28-9. --- [09-10665] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9914. Цыплюк, С. Ф. Дорогами судьбы : избранное : повести и рассказы / Сергей Цып- 
люк ; [фото: Шарай Геннадий]. -- Брест : Брестская типография, 2009. - 103 е.: ил.; 21 ем. 
-- Из содержания: повести : Зарево на границе ; Хутор на пустыре. -- 500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-524-043-4. -- [09-10856] 
УДК 821.161.1(476)-31/-32 
9915. Цыплюк, С. Ф. Мир, в котором мы живем : повесть и рассказы / Сергей Цыплюк ; 
(художник: Шумский Виктор ; фото: Шарай Геннадий]. -- Брест : Брестская типография, 
2009. -- 76, [1] с.: ил. ; 20 см. -- Из содержания: Вражда : повесть. -- 500 экз. -- І5ВА 978- 
985-524-042-7. -- [09-10502] 
УДК 821.161.1(476)-31/-32 


Гл. таксама Хе 9919, 9921, 9926, 9932, 9936 
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821.161.3 Беларуская літаратура 


9916. Амялішка, М. Заблудныя : раман-успамін / Міхась Амялішка. -- Мінск: 
Кнігазбор, 2009. -- 173, [2] е., [2] л. фат. ; 20 см. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-6930-43-3. -- 
[09-10666] 

УДК 821.161.3-31 

9917. Барабанаў, Л. Пад зоркай Су... : аповесці, навела, апавяданні / Ладысь Барабанаў. 
-- Мінск: Кнігазбор, 2009. -- 231 с.; 20 см. -- Перад выпускнымі данымі аўтар: Ладысь Ба- 
рабанаў (Цішуроў Уладзімір Карпавіч). -- Са зместу: аповесці : Дух праўды ; Шыцік. -- 100 
экз. -- І5ВМ 978-985-6930-35-8. -- [09-10366] 

УДК 821.161.3-31/-32 

9918. Болсун, М. Спатканне з поўняй : вершы / [Міхась Болсун]. -- Гомель : Полеспе- 
чать, 2009. -- 135 с.: партр.; 14 см. -- Аўтар паказаны на вокладцы. -- Перад выпускнымі 
данымі аўтар: Болсун Міхаіл Міхайлавіч. -- 850-годдзю Чачэрска прысвячаецца. -- 500 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6632-86-3. -- [09-11128] 

УДК 821.161.3-1 

9919. Ганчарэнка, Я. С. Світанак над Гайнай : вершы, байкі, песні, нарысы / Яўген Ган- 
чарэнка. -- Мінск : Чатыры чвэрці, 2009. -- 185, [1] с., [2] л. іл. : нотныя іл.; 17 см. -- Част- 
ка тэксту на рускай мове. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6856-65-8. -- [09-10132] 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-8 

9920. Гец, М. У вясны каля сэрца: песні розных гадоў / Міхась Гец. -- Мінск: Бел- 
принт, 2009. - 63, [1] с. ; 18 см. -- Перад выпускнымі данымі аўтар: Гец Міхаіл Мікалаевіч. 
-- 130 экз. -- І5ВК 978-985-459-148-3. -- [09-10124] 

УДК 821.161.3-1 

9921. Далоні цёплыя зямлі : вершы / [аўтар праекта Л. Сасноўскі ; складальнік М. Бол- 
сун]. -- Гомель : Полеспечать, 2009. - 175 е.: іл.; 15 см. -- 850-годдзю Чачэрска прысвяча- 
ецца. -- Частка тэксту на рускай мове. --- Змяшчае цыклы: Не астыне ласка матчына ; Проб- 
ны ўзлёт. -- Змяшчае аўтараў: Болсун М., Братачкін А., Гарбачоў Л., Гаўрылаў Л., Гераш- 
чанка Дз., Дружкоў В., Еўдакіменка Г., Івалгіна К., Іванова М., Калачова Т., Кандрашова І., 
Карнеенка І., Карпенка С., Карпечанка В., Карповіч Г., Клімянкоў В., Ляднёва Ю., Марозава 
С., Масюкоў У., Мудракоў В., Новікаў М., Патапенка В., Пранкевіч В., Раманава Л., Рамана- 
ва С., Сасноўскі Л., Серыкава Н., Транькова Н., Трушкова Т., Усціновіч Э., Шмідава А. -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-6632-83-2 (у пер.). -- [09-10110] 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-1 


9922. Зьніч. "- ...Мне не цябе шкада - а тваю маці..." : саната літасці ў 4 ч. (альбо: 
гісторыка-філасофская элегія ў рыфмарах...) / Зьніч. -- Слонім : Слонімская друкарня, 2009. 
211 с.; 14 см. -- Перад выпускнымі данымі аўтар: Зьніч (Бембель Алег Андрэевіч). -- 


1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6602-75-0. - [09-10114] 
УДК 821.161.3-1 
9923. Іпатава, В. М. Знак Вялікага магістра : раман / Вольга Іпатава. -- Мінск: Кніга- 
збор, 2009. -- 294 с. : партр. ; 20 см. -- 300 экз. -- (Кнігарня пісьменніка ; вып. 4). -- І5ВУ 
978-985-6930-45-7. -- [09-10817] 
УДК 821.161.3-31 
9924. Кажамяка, У. С. Ходзіць вёскамі сіняе лета : [нарысы] / Уладзімір Кажамяка ; 
[прадмова М. Казлоўскага]. -- Мінск : З. Колас, 2009. -- 160, [2] е. ; 20 ем. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-6783-78-7. -- [09-10087] 
УДК 821.161.3-4 
9925. Любы край, дарагі... : зборнік вершаў і баек / [укладальнік Зміцер Колас]. -- 
Мінск: З. Колас, 2009. -- 95 с. ; 20 см. -- Са зместу аўтары: Вяжэвіч В., Губарава-Крупская 
З., Наркевіч А., Пунінская Т., Томкавіч М., Шэрая Р. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6783-76-3. 
--. [09-10125] 
УДК 821.161.3-1 
9926. Марцінкевіч, Г. У. Верыць і любіць : [вершы] / Галіна Марцінкевіч. -- Мінск: 
Чатыры чвэрці, 2009. -- 170 с.; 17 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Са зместу: Неза- 
быўнае : паэма. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6856-53-5. -- [09-10220] 
УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-1 
9927. Пакахай мяне, калі ласка... : зборнік сучаснай жаночай беларускай прозы. -- 
Мінск: Кнігазбор, 2009. -- 366 с. ; 21 см. -- (Кнігарня пісьменніка ; вып. 3). -- Змяшчае 
аўтараў: Бабіна Н., Бабкова В., Бізяева А., Герасімчук В., Дземянчук К., Каляда Ю., 
Камінская З., Кандрацюк Г., Качаткова П., Курчанкова Х., Лаўрык Т., Ліс Д., Малама Т., 
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Манцэвіч Н., Манцэвіч Я., Навіш М., Правалінская Н., Спрынчан А., Харытанюк Н., 
Цітарчук М., Яфімовіч Ю., Теда Г.ее (Дубавец А.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6930-41-9. -- 
[09-10804] 

УДК 821.161.3-3 

9928. Прыёмка, С. В. Смяюся, нібы плачу : вершы / Сяргей Прыёмка. -- Мінск: 
Кнігазбор, 2009. -- 67 с. ; 21 см. -- Змяшчае цыклы: Замалёўкі ; Грамадзянскія вершы ; 
Лірычныя вершы ; Жартачкі ; Вершы дзецям. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6930-48-8. -- 
[09-10934] 

УДК 821.161.3-1 

9929. Тамашэвіч, Г. С. Новы дзень : вершы, паэма, гумар / Георгій Тамашэвіч ; [аўтар 
прадмовы Анатоль Крэйдзіч]. --- Брэст : Брэсцкая друкарня, 2009. -- 147 с. ; 16 см. -- Змяш- 
чае цыклы: Слязой і сонцам ; Берасцейскія матывы ; Вытокі ; Жартам кажучы... ; Пад род- 
ным небам : паэма. -- Змяшчае пераклады аўтараў: Літоўкін І., Торлюн А. -- 250 экз. -- 
І5ВА 978-985-524-038-0 (у пер.). -- [09-10108] 

УДК 821.161.3-1 

9930. Танк, М. Збор твораў : у 13 т. / Максім Танк; [рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў і інш.; 
прадмова В. В. Зуёнка] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры 
ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. -- Мінск: Беларуская навука, 2006- . -- 21 см. -- І5ВМ 
985-08-0699-0. --- І5ВІХ 978-985-08-0699-4 (у пер.). 

Т.9: Лісткі календара, дзённікі (1941-1959) / [укладальнікі: У. І. Мархель, С. У. Калядка; 
падрыхтоўка тэкстаў і каментар: А. С. Ліс, У. М. Казбярук ; рэдактар Г. М. Кісліцына]. -- 
2009. --- 590, [2] е., [2] л. іл. -- Каментар: с. 505-591. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1091- 
5. -- [09-10300] 

УДК 821.161.3-3 

9931. Чыгрын, С. М. Камень Міндоўга: вершы / Сяргей Чыгрын. -- Мінск: Кнігазбор, 
2009. -- 70, [П е.; 17 ем. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6930-42-6. -- [09-10221] 

УДК 821.161.3-1 

9932. Юнацтва нашага шляхі : зборнік твораў студэнтаў і супрацоўнікаў БДАТУ / 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны 
аграрны тэхнічны універсітэт, Упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю ; (рэдкалегія: Г. 
К. Сёмкіна, Т. М. Вашчаева, Ц. Г. Літвін]. -- Мінск: БДАТУ, 2009. -- 281 с.: іл.; 20 см. -- 
(Серыя "Ні хлебам адзіным жывы чалавек" ; вып. 3). -- Выданне прысвячаецца 55-годдзю 
стварэння Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага універсітэта. -- Частка тэксту на 
рускай мове. -- Змяшчае аўтараў: Азарко В., Андреева И. М., Андрейчук А., Анисимова Г. 
В., Анташкевич В., Багун В. Н., Барейша О. Г., Белоус О., Бируля Ю., Болгова Л. В., Болко 
В., Бурни Ю., Вабицевич А., Варатнёў А., Васильев А., Галуза С., Гинак И., Гребенок Н., 
Григорович Е., Громыко Е. Г., Гуневич О., Деревянко А., Дивин К., Доля К., Дробышевская 
Ю., Есман В., Жадейко А., Жданович Е., Жолток В. В., Земнова Е. Т., Казючиц Е., Камен- 
ский А., Кананович И., Каравосов В. Т., Карпова Н. М., Каченя М. Г., Козловская Т., Корен- 
ский С., Костюкович Е. Э., Кухаренок М. П., Ладвішчанка Дз., Лазар А., Лемешевская Е., 
Литвин Т. Г., Логвинов В. П., Лысюк М., Макаенок Е., Мартюшов Д., Мацукевич О., Мет- 
лицкая Д., Млынарчик В., Нестеренок В., Ничипорович М., Панич О., Паус И. П., Петрашко 
С., Поддубская Е. А., Пухальская М. Ф., Рабчук Д., Ракуть Е., Раханская О., Рахманько А., 
Римко Е., Саўрыцкі П. П., Синотенко И., Смоляк С. Г., Стефанович А., Телушкин А., Тка- 
ченко А., Тонкевич А., Торчик П., Трофимчук Н. Н., Турчин С., Хвошцинсекая Л. А., Шелухо 
Д., Янчик С., Яцкевич А. -- І5ВМ 978-985-519-080-7. -- 200 экз. -- [09-10709] 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-8 

9933. Якавенка, В. Ц. Пакутны век: трылогія / Васіль Якавенка ; [аўтар уступнага ар- 
тыкула Алег Лойка ; фота Юрася Кур'яновіча]. -- 2-е выд. -- Мінск: БелСаЭС "Чарнобыль", 
2009. --- 892, [2] с.; 21 ем. -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-6010-30-2 (у пер.). -- [09-11496] 

УДК 821.161.3-31 


Гл. таксама Хе 9874, 9885, 9937, 10002 


821.162.1 Польская літаратура 


9934. Ажэшка, Э. Хам : аповесць / Эліза Ажэшка ; [пераклад з польскай мовы Ядвігі Бя- 
ганскай]. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. -- 206, [1] с.: іл. ; 20 см. -- 1500 экз. -- 
І5ВМ 978-985-02-1153-8. -- [09-10297] 

УДК 821.162.1-31 
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9935. Крашэўскі, Ю. І. Кароль у Нясвіжы. 1784 ; Апошняя са слуцкіх князёў : 
гістарычныя аповесці / Юзаф Крашэўскі ; пераклад з польскай мовы, [прадмова і камента- 
рыі] Міхася Кенькі. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. - 333, [2] е. ; 21 ем. -- (Скарбы 
сусветнай літаратуры / рэкалегія: Баравікова Р. А. [і інш.]). -- На пераплёце толькі аўтар і за- 
галовак серыі. --- Каментарыі: с. 329-334. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1147-7 (у пер.). -- 
[09-10296] 

УДК 821.162.1-31 


9936. К Крашевскому в Романов и Долгое : стихи и проза / [составитель Р. Н. Гусева; 
фотографии Ю. С. Зелевича, А. Д. Никитчика]. -- Брест: Альтернатива, 2009. -- 159 с., [6] 
л. ил. : ил., портр.; 16 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография: с. 154- 
155 (14 назв.). -- Из содержания: разделы : К Крашевскому в Романов ; В Романове поэзия 
живет!.. ; К Крашевскому в Долгое ; Ю. И. Крашевский. Во что верю?. --- Содержит авторов: 
Бартос Я., Гусева Р., Коженевский Ю., Козловский Я., Крашевский Ю. И., Логонович С., 
Михальский В., Стжалковский З. --- Содержит переводчиков: Гусева И., Гусева Р. -- 99 экз. 
--І5ВМ 978-985-521-092-5. - [09-11117] 

УДК [821.162.1--:821.161.1(476)]-8 


821.21/.22 Літаратура на індаіранскіх мовах 


9937. Таджыкістан: імгненні вечнасці : вершы / (укладальнік: Алесь Бадак ; прадмова: 
Алесь Карлюкевіч] ; пераклад з таджыкскай: [Мікола Мятліцкі]. -- Мінск: Звезды гор, 2009. 
З. 55 е.; 17 ем. -- Змяшчае аўтараў: Мамур С., Фарзона. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6780- 
58-8. -- [09-10106] 

УДК 821.228.8-1-:821.161.3-4 


821-93 Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва 
(Пазнавальная літаратура для дзяцей - гл. 087.5) 


9938. Белая уточка : русская народная сказка : [для младшего школьного возраста / 0б- 
работка А. Н. Афанасьева ; художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск: Книж- 
ный Дом, 2009. -- [16] е. : цв. ил. ; 20 см. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985- 
17-0024-6. - [09-10945] 

УДК 821.161.1-93 

9939. Бычок - черненький бочок : русская народная сказка : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Ирина и Владимир 
Пустоваловы]. --- Минск: Книжный Дом, 2009. - [16] с. : цв. ил. ; 20 см. -- (Любимые сказ- 
ки). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0030-7. - [09-10896] 

УДК 821.161.1-93 

9940. Волчья песня : русская народная сказка : [для дошкольного и младшего школьно- 
го возраста / художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск : Книжный Дом, 2009. 
-- [16] е. : цв. ил. ; 20 см. -- (Любимые сказки). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0034-5. -- 
[09-10949] 

УДК 821.161.1-93 

9941. Гайдар, А. П. Повести и рассказы : [для среднего и старшего школьного возраста] 
/ А. Гайдар; [составитель З. И. Подлипская]. -- Минск: Беларусь, 2009. - 341, [2] е.; 22 см. 
-- (Школьная библиотека). -- Из содержания: повести : Тимур и его команда ; Военная тай- 
на; Судьба барабаніцика. - 17019 экз. -- І5ВМ 978-985-01-0840-1 (в пер.). -- [09-10295] 

УДК 821.161.1-93 

9942. Гаршин, В. Сказка о Жабе и Розе : [для младшего школьного возраста] / Всеволод 
Гаршин ; [художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск: Книжный Дом, 2009. -- 
[16] с. : цв. ил. ; 20 см. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0025-3. - [09- 
10946] 

УДК 821.161.1-93 

9943. Гримм, Я. Белоснежка и семь гномов : [для дошкольного и младшего школьного 
возраста / братья Гримм ; художник К. В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [14] е., вклю- 
чая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). -- Авторы указаны перед 
выпускными данныма. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-573-7. -- [09-10981] 

УДК 821.112.2-93 
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9944. Даль, В. Война грибов с ягодами : сказка : [для младшего школьного возраста] / 
Владимир Даль ; [(художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск : Книжный Дом, 
2009. -- [16] с.: цв. ил. ; 20 см. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- ІВА 978-985-17-0026-0. 
--. [09-10950] 

УДК 821.161.1-93 

9945. Жар-птица и Василиса-царевна : русская народная сказка : [для младшего 
школьного возраста / обработка А. Н. Афанасьева ; художники: Ирина и Владимир Пустова- 
ловы]. -- Минск: Книжный Дом, 2009. -- [16] е. : цв. ил. ; 20 см. -- (Читаем в школе). -- 
8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0029-1. --- [09-10897] 

УДК 821.161.1-93 

9946. Заколдованная царевна : русская народная сказка : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Ирина и Владимир Пустова- 
ловы]. -- Минск : Книжный Дом, 2009. -- [16] с. : цв. ил. ; 20 ем. -- (Любимые сказки). -- 
8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0036-9. -- [09-10900] 

УДК 821.161.1-93 

9947. Лиса, Зайка и Петушок : русская народная сказка : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста / обработка Татьяны Кузьминой ; художники: Ирина и Владимир Пусто- 
валовы]. -- Минск: Книжный Дом, 2009. -- [16] е. : цв. ил. ; 20 см. -- (Любимые сказки). -- 
8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0035-2. --- [09-10893] 

УДК 821.161.1-93 

9948. Лиса и Дрозд : русская народная сказка : [для младшего школьного возраста / 0б- 
работка Алексея Толстого ; художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск: Книж- 
ный Дом, 2009. -- [16] е. : цв. ил.; 20 см. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985- 
17-0028-4. --- [09-10948] 

УДК 821.161.1-93 

9949. Макарова, С. М. Волховец и Полиста : исторические рассказы : [для среднего 
школьного возраста] / София Макарова ; [художник Мария Крупская]. -- Минск : Белорус- 
ская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2009. - 71, 
[1] е.: йл.; 21 ем. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-511-239-7. -- [09-10689] 

УДК 821.161.1-93 

9950. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Серая Шейка : сказка: [для младшего школьного возрас- 
та] / Дмитрий Мамин-Сибиряк ; [(художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск: 
Книжный Дом, 2009. -- [16] с. : цв. ил. ; 20 см. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- І5ВМ 
978-985-17-0022-2. --- [09-10898] 

УДК 821.161.1-93 

9951. Михайлов, М. Л. Два Мороза : сказка : [для младшего школьного возраста] / М. Л. 
Михайлов ; [художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. --- Минск: Книжный Дом, 2009. 
-- [16] е.: цв. ил. ; 20 ем. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0027-7. -- 
[09-10944] 

УДК 821.161.1-93 

9952. Одоевский, В. Городок в табакерке : сказка : [для младшего школьного возраста] / 
Владимир Одоевский ; [художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск : Книжный 
Дом, 2009. -- [16] е. : цв. ил. ; 20 ем. -- (Читаем в школе). -- 8050 экз. -- І5БВМ 978-985-17- 
0023-9. --- [09-11012] 

УДК 821.161.1-93 

9953. Переполох : русская народная сказка : [для дошкольного и младшего школьного 
возраста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- 
Минск: Книжный Дом, 2009. - [16] с. : цв. ил. ; 20 см. -- (Любимые сказки). -- 8050 экз. -- 
І5ВА 978-985-17-0037-6. -- [09-10894] 

УДК 821.161.1-93 

9954. Перро, Ш. Красная Шапочка : [для дошкольного и младшего школьного возраста / 
Перро Шарль ; художник К. В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [14] с., включая обложку : 
цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). -- Автор указан на 4-й с. обложки. -- 
10000 экз. -- І5ВА 978-985-400-585-0. -- [09-10992] 

УДК 821.133.1-93 

9955. Перро, Ш. Синяя Борода : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / 
Шарль Перро ; [художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск : Книжный Дом, 
2009. --- [16] е.: цв. ил.; 20 см. -- (Любимые сказки). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0031- 
4. --- [09-10895] 

УДК 821.133.1-93 
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9956. Потешки, прибаутки : [русские народные потешки : для дошкольного и младше- 
го школьного возраста / художник Л. М. Михайленко]. -- Минск : Сказ, 2009. -- [10] е., 
включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 
978-985-400-571-3. -- [09-10984] 
УДК 821.161.1-93 
9957. Серебряный колокольчик : русская народная сказка : [для дошкольного и млад- 
шего школьного возраста / художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск: Книж- 
ный Дом, 2009. - [16] с. : цв. ил. ; 20 ем. -- (Любимые сказки). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978- 
985-17-0032-1. --- [09-10899] 
УДК 821.161.1-93 
9958. Соломенный бычок : русская народная сказка : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста / художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. -- Минск: Книжный 
Дом, 2009. -- [16] е. : цв. ил. ; 20 см. -- (Любимые сказки). -- 8050 экз. -- І5ВМ 978-985-17- 
0033-8. -- [09-10947] 
УДК 821.161.1-93 
9959. Топелиус, З. Дважды два “ четыре : [для дошкольного и младшего школьного воз- 
раста] / З. Топелиус ; [художник К. В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 2009. - [10] с., включая 
обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
400-570-6. -- [09-10983] 
УДК 821.511.111-93 
9960. Царевна-лягушка : [русская народная сказка : для дошкольного и младшего 
школьного возраста / художник К. В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 2009. - [14] с., включая 
обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
400-574-4. - [09-10982] 
УДК 821.161.1-93 
9961. Читаем сами. Кот и Мышь : текст адаптирован для начинаюіцих читателей : 
[русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного возраста / художник Л. 
М. Михайленко]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [10] е., включая обложку : цв. ил. ; 20 ем. -- (Се- 
рия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-565-2. -- [09-10988] 
УДК 821.161.1-93 
9962. Читаем сами. Переполох : текст адаптирован для начинаюіцих читателей : [рус- 
ская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного возраста / художник Е. Б. 
Белозерцева]. --- Минск: Сказ, 2009. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия 
"Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-400-566-9. -- [09-10986] 
УДК 821.161.1-93 
9963. Читаем сами. Про Сверчка : текст адаптирован для начинаюіцих читателей : 
[английская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного возраста / художник 
Л. М. Михайленко]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 
(Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-400-568-3. -- [09-10987] 
УДК 821.111-93 
9964. Читаем сами. Рыжая курочка : текст адаптирован для начинаюіцих читателей : 
[английская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного возраста / художник 
Е. Б. Белозерцева]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 
(Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-400-567-6. -- [09-10985] 
УДК 821.111-93 
9965. Читаем сами. Умей обождать : текст адаптирован для начинаюіцих читателей : 
[русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного возраста / художник К. 
В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия 
"Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-569-0. -- [09-10989] 
УДК 821.161.1-93 
9966. Шекспир, В. Ромео и Джульетта ; Гамлет, принц Датский ; Король Лир ; Макбет: 
трагедий : [для среднего и старшего школьного возраста] / Вильям Шекспир. -- Минск: 
Вышэйшая школа, 2009. -- 620, [2] с. ; 22 ем. -- (Школьная библиотека). -- Содержит пере- 
водчиков: Пастернак Б., Соловьев С. -- 14019 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1709-5 (в пер.). -- 
[09-10351] 
УДК 821.111-93 
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821.161.1(476)-93 Літаратура Беларусі на рускай мове 


9967. Дашкевич, Т. Н. Муравей идет домой : [для чтения взрослыми детям] / Татьяна 
Дашкевич ; [художник - Сергей Самсоненко]. -- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 
2009. --- 36, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 25 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-6876-50-2. 
--. [09-10432 
УДК 821.161.1(476)-93 

9968. Дашкевич, Т. Н. Про добрую пчелку : [для чтения взрослыми детям] / Татьяна 
Дашкевич ; [художник - Елена Карпович]. -- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 
2009. --- 16, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 22 см. -- 10000 экз. -- І5В 978-985-6876-53-3. 
-- [09-10610 
УДК 821.161.1(476)-93 

9969. Екимова, Е. А. Неужели?! : для самых маленьких : [для чтения взрослыми детям] / 
Елена Екимова ; [художник - Лариса Орлова]. -- Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 
2009. --- [18] с., включая обложку : цв. ил. ; 22 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-6876-51-9. 
--. [09-10609 


УДК 821.161.1(476)-93 

9970. Краснова-Гусаченко, Т. И. Где же солнышко ночует? : стихи : [для младшего 
школьного возраста] / Тамара Краснова-Гусаченко ; [(художники: Татьяна Березенская, Ната- 
лья Коломейцева]. --- Минск: Літаратура і Мастацтва, 2009. - 70, [1] с. : цв. ил.; 23 см. -- 
1500 экз. -- І5ВА 978-985-6720-90-4 (в пер.). -- [09-10358] 
УДК 821.161.1(476)-93 

9971. Ланда, Й. М. Страна бантиков : стихи и сказки для малышей / Игорь Ланда. -- 
Минск : Минская фабрика цветной печати, 2009. -- 107, [4] с. : цв. ил.; 17 см. -- 5000 экз. -- 
І5ВА 978-985-454-450-2 (в пер.). - [09-11119] 


УДК 821.161.1(476)-93 
9972. Севивон : альманах детского творчества / Еврейское культурное обіцество "Эму- 
на"; [редактор-составитель: В. Л. Лясковекий]. -- Минск: В.И.З.А. ГРУПП, 2009. - 55, [1] 
с. : цв. ил.; 30 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 500 экз. -- [09-10478 
УДК 821.161.1(476)-93274/75.077-053.2(И411.16) 
9973. Чергинец, Н. Й. Сыновья : роман : [для среднего и старшего школьного возраста] 
/ Николай Чергинец. -- Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2009. -- 511 с. ; 22 см. -- 
(Школьная библиотека). -- 17019 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0474-7 (в пер.). - [09-11092] 
УДК 821.161.1(476)-93 
9974. Чистякова, М. Раскраска со стишками. Будьте здоровы! : [книжка-раскраска : для 
дошкольного и младшего школьного возраста / автор стихов Мария Чистякова ; художник Р. 
В. Синкевич]. -- Минск: Сказ, 2009. -- [10] с., включая обложку : ил. ; 20 ем. -- (Серия 
“Раскраска малышам"). --- Перед выпускными данными заглавие: Будьте здоровы!. - Автор 
указан на 4-й с. обложки. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-584-3. --- [09-10991] 
УДК 821.161.1(476)-93 
9975. Чистякова, М. Раскраска со стишками. Будьте осторожны! : [книжка-раскраска : 
для дошкольного и младшего школьного возраста / автор стихов Мария Чистякова ; худож- 
ник Р. В. Синкевич]. -- Минск: Сказ, 2009. - [10] с., включая обложку : ил. ; 20 см. - (Се- 
рия "Раскраска малышам"). --- Перед выпускными данными заглавие: Будьте осторожны!. - 
Автор указан на 4-й с. обложки. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-583-6. - [09-10990] 
УДК 821.161.1(476)-93 
9976. Что кому нравится : для самых маленьких : [для чтения взрослыми детям / ху- 
дожник - Алена Дрозд ; использованы стихи Саши Черного]. -- Минск : Издательство 
Дмитрия Харченко, 2009. -- 16, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 22 см. -- 10000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6876-52-6. -- [09-10608] 
УДК 821.161.1(476)-93 
9977. Шевяко, А. Акварель : рассказы : [для среднего и старшего школьного возраста] / 
Анна Шевяко. -- Полоцк: Полоцкое книжное издательство, 2009. -- 70, [2] с. ; 20 см. -- 50 
экз. -- І5ВМ 978-985-6936-07-7. - [09-10673] 
УДК 821.161.1(476)-93 


821.161.3-93 Беларуская літаратура 


9978. Кашалёк жорава : беларускія народныя казкі / (апрацоўка, укладанне, прадмова 

У. К. Касько; мастак Т. В. Кубліцкая]. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. -- 206, [1] е.: 

каляр. іл. ; 25 см. -- (Беларускі фальклор). -- 3000 экз. -- І5ВХ 978-985-02-1098-2 (у пер.). 
2. [09-10651] 

УДК 821.161.3-93 


ПІ 


9979. Крапіва, К. Вершы, байкі: [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Кан- 
драт Крапіва ; [укладанне Віктара Шніпа ; прадмова Сцяпана Лаўшука]. -- Мінск: Мастац- 
кая літаратура, 2009. --- 429, [1] с. ; 22 ем. -- (Школьная бібліятэка). -- Перад выпускнымі 
данымі аўтар: Крапіва Кандрат (Кандрат Кандратавіч Атраховіч). -- Змест: цыклы: Асцё; 
Крапіва ; Байкі ; "Пазазборнікавыя" творы малых паэтычных формаў ; Эпіграмы ; Хвядос - 
Чырвоны носе : паэма. -- 9019 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1139-2 (у пер.). -- [09-10352] 

УДК 821.161.3-93 

9980. Савасцюк, В. У. Палахлівы матылёк : вершы, казкі, апавяданні : [для малодшага 
школьнага ўзросту] / Вольга Савасцюк ; [мастакі: Мілда Ракіцкіене, Любоў Паўленка]. -- 
Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2009. -- 30, [2] с. : каляр. іл. ; 29 см. -- 1700 экз. -- І5ВМ 
978-985-6720-96-6. - [09-11501] 

УДК 821.161.3-93 


9981. Из рога всего много : [по мотивам белорусской народной сказки : для чтения 
взрослыми детям / иллюстраций: Ю. Кругликов ; пересказ: В. Годкин]. -- Минск: Артия 
Групп, 2009. - 22 с., включая обложку : цв. ил.; 14 см. -- (Сказки бабушки Ганны). -- 2000 
экз. -- І5ВМ 978-985-6893-11-0. - [09-11125] 

УДК 821.161.3-93 

9982. Ох и золотая табакерка : по мотивам белорусской народной сказки : [для чтения 
взрослыми детям / иллюстраций: Ю. Кругликов ; пересказ: В. Годкин]. -- Минск: Артия 
Групп, 2009. --- 24 с.: цв. ил.; 15 см. -- (Сказки бабушки Ганны). -- 5000 экз. (1-й з-д І ты- 
сяча). -- І5ВІ 978-985-6893-09-7 (в пер.). -- [09-10129] 

УДК 821.161.3-93 

9983. Ох и золотая табакерка : [по мотивам белорусской народной сказки : для чтения 
взрослыми детям / иллюстраций: Ю. Кругликов ; пересказ: В. Годкин]. -- Минск: Артия 
Групп, 2009. -- 22 с., включая обложку : цв. ил.; 14 см. -- (Сказки бабушки Ганны). -- 2000 
экз. -- І5ВМ 978-985-6893-14-1. -- [09-11124] 

УДК 821.161.3-93 

9984. Солдат Иванка : [по мотивам белорусской народной сказки : для чтения взрос- 
лыми детям / иллюстрации: Ю. Кругликов ; пересказ: В. Годкин]. -- Минск: Артия Групп, 
2009. --- 22 с., включая обложку : цв. ил. ; 14 см. -- (Сказки бабушки Ганны). -- 2000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6893-13-4. -- [09-11123] 

УДК 821.161.3-93 

9985. Федор Набилкин и настояіцие богатыри : [по мотивам белорусской народной 
сказки : для чтения взрослыми детям / иллюстрации: Ю. Кругликов ; пересказ: В. Годкин]. 
-- Минск: Артия Груп, 2009. -- 22 с., включая обложку : цв. ил.; 14 см. -- (Сказки бабуш- 
ки Ганны). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6893-12-7. -- [09-11122] 

УДК 821.161.3-93 


821.0 Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры. Літаратурная тэхніка 


9986. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору : працы членаў кафедры 
тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта / пад рэдакцыяй В. П. Рагойшы ; (укладальнік: М. 
П. Кенька]. -- Мінск: Бестпрынт, 2009. -- 140 с. ; 20 см. -- На вокладцы: да 70-годдзя 
філалагічнага факультэта і 15-годдзя кафедры тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта. --- Частка тэксту на рускай мове. -- Бібліяграфія ў канцы прац. -- 100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6873-20-4. - [09-10800] 

УДК [821.09::398(-161.3)](082) 

9987. Украінская літаратура : хрэстаматыя : у 5 ч. : вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / 
[аўтары-складальнікі: Т. В. Кабржыцкая, П. І. Навойчык, У. В. Рагойша]. -- 2-е выд., дапра- 
цаванае і дапоўненае. --- Мінск: БДУ, 2009- .--21 см. -- І5ВМ 978-985-485-645-2 (у пер.). 

Ч. 1: Старажытная літаратура, ХІ ХУШ ст. -- 2009. -- 247 с., [12] л. іл.: іл. -- Частка 
тэксту на ўкраінскай мове. --- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. - 200 экз. 
-- І5ВМ 978-985-485-642-1. -- [09-11566] 


УДК 821.161.2.09"10/17"(082.2)(075.8) 

9988. Ч. 2: Новая літаратура, ХІХ ст. -- 2009. -- 334 се., [8] л. іл.: іл. -- Частка тэксту на 

ўкраінскай мове. --- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 200 экз. -- І5ВМ 
978-985-485-648-3. -- [09-10345] 

УДК 821.161.2.09"18"(082.2)(075.8) 
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9989. Алешка, Т. В. Русская литература первой половины ХХ века: 1920-1950-е гг. : 
пособие для иностранных студентов / Т. В. Алешка. -- Минск: БГУ, 2009. -- 82, [2] с.; 20 
см. --- Библиография в конце тем. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-518-163-8. -- [09-10591] 

УДК 821.161.1.09"192/195"(075.8)-054.6 

9990. Белорусский государственный университет (Минск). Кафедра русской лите- 
ратуры. Научные труды кафедры русской литературы БГУ / Белорусский государственный 
университет, Филологический факультет ; [редколлегия: С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. 
ред.) и др.]. -- Минск: РИВШ, 2002- .-- 20см. 

Вып. 6. -- 2009. -- 216, [2] е. -- На титульном л.: к 70-летию кафедры русской литера- 
туры. --- Библиография в конце научных трудов. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-500-305-3. -- 
І5ВА 978-985-500-3005-3 (ошибоч.). -- [09-10657] 

УДК 821.161.1.09(082) 

9991. Иоскевич, О. А. На пути к "безумному" нарративу (безумие в русской прозе пер- 
вой половины ХІХ века) : монография / О. А. Иоскевич ; Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. -- Гродно : 
ГрГУ, 2009. -- 161 е. ; 20 см. -- Библиография: с. 143-161 (300 назв.). -- 75 экз. -- І5ВМ 
978-985-515-178-5. -- [09-10792] 

УДК 821.161.1.09-3"18" 

9992. История русской литературы (ХХ век) : типовая учебная программа для высших 
учебных заведений по специальностям 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 01 "Белорус- 
ская филология", 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-21 05 06 "Романо-германская фило- 
логия", 1-21 05 07 "Восточная филология" / [составители: С. Я. Гончарова-Грабовсекая и др.; 
под обіцей редакцией С. Я. Гончаровой-Грабовской]. -- Минск: БГУ, 2009. -- 126, [2] е.; 20 
см. -- Составители также: Алешка Т. В., Блишц Н. Л., Горбачев А. Ю., Федоров Д. В. -- Биб- 
лиография: с. 113-127. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-485-913-2. -- [09-10383] 

УДК 821.161.1.09"19"(073.8) 

9993. Мировой литературный процесс: автор - жанр - стиль : сборник научных тру- 
дов / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра теории и истории 
русской литературы ; [под обіцей редакцией Т. В. Сенькевич]. -- Брест : БрГУ, 2009. -- 234 
с. 121 ем. -- Часть текста на белорусском и украйнском языках. --- Библиография в конце 
научных трудов. -- 180 экз. -- І5ВА 978-985-473-444-6. -- [09-10559] 

УДК 821(100).09(082) 

9994. ІЦеглов, Г. Э. Печальник о благе народном : жизнь и литературные труды Дмит- 
рия Гавриловича Булгаковского / Г. Э. ІЦеглов ; [научный редактор - В. А. Теплова] ; Мин- 
ская духовная академия им. святителя Кирилла Туровского, Минская духовная семинария 
им. вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Зла- 
тоуста, Минское епархиальное управление. --- Минск : Белорусская Православная Церковь 
(Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2009. --- 269, [2] е., [16] л. ил. : портр.; 
22 см. -- Библиография: с. 234-270 (321 назв.), библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-236-6 (в пер.). -- [09-10304] 

УДК 821.161.1.09(092)7929Булгаковский 

9995. Іциуепішэ іп Іібегабшга : материалы 65-й и 66-й студенческих научных конферен- 
ций БГУ : [тезисы докладов] / Белорусский государственный университет, Филологический 
факультет, Кафедра зарубежной литературы. -- Минск : РИВШ, 2009. -- 55, [1] е.; 21 см. -- 
Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 50 экз. -- І5ВУ 
978-985-500-314-5. - [09-11482] 

УДК 821.1.09(043.2) 


Гл. таксама Хе 9997, 9999, 10001 


821.161.3.0 Беларуская літаратура 


9996. Дамброўская, Н. М. Проза Вячаслава Адамчыка: родава-жанравы і стылявы ас- 
пекты / Н. М. Дамброўская ; [навуковы рэдактар: М. І. Мішчанчук]. -- Брэст: Альтернатива, 
2009. --- 181 с.; 21 см. -- Бібліяграфія: с. 115-125 (156 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
521-088-8 (памылк.). -- [09-10797] 

УДК 821.161.3.09-3-:929Адамчык 

9997. Еўмянькоў, В. Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі 
ХІХ ст. : манаграфія / Віталь Еўмянькоў ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт ім. А. А. Куляшова. -- Магілёў : МгДУ, 2009. -- 160, [1] 
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с. ; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 148-158 (210 назв.). -- Указальнік імёнаў: с. 159-160. -- 150 
экз. -- І5ВМ 978-985-480-555-9. -- [09-10079] 
УДК [821.161.3::821.162.1].09"18'::929Міцкевіч 
9998. Каласавіны. Асоба Якуба Коласа ў літаратурна-творчым і грамадска- 
культурным асяроддзі Беларусі : матэрыялы ХХШ навуковай канферэнцыі прысвечанай 
вывучэнню грамадска-інтэлектуальнага акружэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. 
-- Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. -- 225 с., [4] л. фат. ; 20 ем. -- У надзагалоўку: 
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. --- Частка тэксту на рускай мове. 
--. Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. - 150 
экз. -- І5ВМ 978-985-476-714-7. - [09-11561] 
УДК [821.161.3.09::929Колас](082) 
9999. Мішчанчук, М. І. Класіка - сучаснасць - перспектывы: пра літаратурны працэс 
ХХ стагоддзя : манаграфія / М. І. Мішчанчук ; [навуковы рэдактар З. П. Мельнікава] ; 
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А. С. Пушкіна. -- Брэст: БрДУ, 2009. -- 188 с. : схемы; 
20 см. -- Бібліяграфія: с. 187-188 (38 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-473-434-7. -- 
[09-11484] 
УДК [821.161.3::821.161.1].09"19" 
10000. Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс / 
Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая. -- Мінск : БДУ, 2009. -- 269, [2] е., [13] л. іл.: іл.; 21 см. -- 
Бібліяграфія: с. 232-256, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-518-075-4 (у пер.). - [09-10548] 
УДК 821.161.3.09-1"15" 
10001. Хромчанка, К. Р. Скрыжаванні шляхоў адраджэння : беларуска-ўкраінскія 
літаратурныя ўзаемасувязі 20-30-х гг. ХХ ст. / К. Р. Хромчанка. -- Мінск: БДУ, 2009. -- 
156, [2] е. ; 20 см. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 100 экз. -- І5ВМ 
978-985-518-160-7. - [09-10537] 
УДК [821.161.3-:821.161.2].09"192/193" 


10002. Рублевская, Л. И. Время и бремя архивов и имен : очерки, эссе, пьеса / Людмила 
Рублевская, Виталь Скалабан ; [редакционный совет: П. И. Якубович (председатель) и др.]. 
-- Минск: Літаратура і Мастацтва, 2009. -- 188, [1] с.: ил.; 22 ем. -- (Беларусь: вчера и се- 
годня). -- Перед выпускными данными 2-й автор: Скалабан Виталий Владимирович. -- 
Часть текста на белорусском языке. --- Из содержания: Людвіка і Фабіян : п'еса-дакумент. -- 
2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6720-89-8 (в пер.). -- [09-10359] 

УДК 821.161.3.09-:821.161.3-2 


9 ГЕАГРАФІЯ. БІЯГРАФІІ. ГІСТОРЫЯ 
902/904 Археалогія. Перадгісторыя. Археалагічныя помнікі 


10003. Тышкевіцкія чытанні (2 ; 2009 ; Лагойск). Другія Тышкевіцкія чытанні (г. Ла- 
гойск, 15 кастрычніка 2009 г.) : матэрыялы чытанняў / Грэдкалегія: А. І. Смолік (адк. рэд.) і 
інш.]. -- Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2009. -- 108 с., уключаючы вокладку : іл. ; 20 
см. -- У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны 
універсітэт культуры і мастацтваў. --- Частка тэксту на рускай мове. --- Бібліяграфія ў канцы 
дакладаў. -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-6798-66-8. -- [09-10793] 

УДК [[902/904:069-908](476)7929Тышкевічы](082) 


Гл. таксама М? 10017 


908 Краязнаўства 


10004. Маліноўскі, М. М. Прыроджаны краязнаўца : нарыс пра Уладзіміра Мікалаевіча 
Кісялёва / Міхась Маліноўскі. -- Мінск: Кнігазбор, 2009. -- 45, [2] е.: іл.; 17 см. -- 100 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6930-40-2. --- [09-10131] 

УДК 908(476)(092)7929Кісялёў 


10005. Китаеведение в белорусском образовательном пространстве : сборник науч- 
ных материалов международного научно-практического семинара, 29 января 2008 г., Гродно 
/ [редколлегия: А. Н. Гордей (отв. ред.) и др.]. -- Минск: РИВШ, 2009. -- 125 с.: ил.; 21 ем. 
-- В надзаголовке: Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Центр ки- 
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тайского языка и культуры, Кафедра восточных языков Белорусского государственного уни- 
верситета, Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, Минский 
городской научно-педагогический центр "Тайген". --- Библиография в конце докладов, биб- 
лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-500-307-7. 
--- [09-10089] 
УДК 908(510) 
10006. Лельчицкий район, 85 лет / [Лельчицкий районный исполнительный комитет]. 
-- Мозырь : Колор, 2009. -- [32] с.: ил. ; 30 ем. -- На обложке: Лельчицы, 440 лет. -- Часть 
текста на белорусском языке. -- 450 экз. -- І5ВМ 978-985-6830-12-2. --- [09-10045] 


УДК 908(476.2)(035) 

10007. Лепельский район / [фотографии: В. Н. Радько и др.]. -- Минск: БЕЛТА, 2009. 

--. 20, [2] с., включая обложку : ил. ; 29 см. -- Фотографии также: Мурашов А. Н., Остров- 
ский А. Г., Островский О. Г., Урбан И. Г. -- 2000 экз. -- [09-10485] 

УДК 908(476.5) 


10008. Любанский район. -- Минск : Рифтур, 2009. -- 24 с. : ил.; 29 см. -- 2000 экз. -- 
[09-10036] 
УДК 908(476.1) 


10009. Веіаги5. Еасі5, 2009 : [даведнік / ВеіТА, Міпізігу оЁ Еогеіеп АЙайз оГ бе ЕеробІіе 
оЁ Ве]агі5 ; сотріеё Бу А. А. Руіеіко ; и5е5 таіегіа!5 Бу У. У. УавіІоу еёа!.]. -- МіпзК: Бело- 
русское телеграфное агентство, 2009. - 127 с.: іл.; 20 см. -- На англійскай мове. -- 1500 
экз. -- І5ВХ 978-985-6828-41-9. --- [09-10996] 

Беларусь. Факты, 2009 

УДК 908(476)"2008"(035.5) 


Гл. таксама Хе 10003, 10010, 10011 


91 Геаграфія. Геаграфічныя даследаванні Зямлі і асобных краін. Падарожжы. 
Рэгіянальная геаграфія 


911 Агульная геаграфія. Асобныя галіны геаграфіі. Тэарэтычная геаграфія 


10010. Землязнаўства і краязнаўства : курс лекцый : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. І. П. Шамякіна ; 
[аўтар-складальнік Л. А. Лісоўскі]. -- 2-е выд., выпраўленае. --- Мазыр : МзДПУ, 2009. -- 21 
см. -- 169 экз. 

Ч. 1: Землязнаўства. -- 179 с.: іл. -- Бібліяграфія: е. 178 (10 назв.). -- [09-10855] 

УДК [911.2:908(476)][(075.8) 

10011. Ч.2: Краязнаўства. - 143 е.: іл. -- Бібліяграфія: с. 141-142 (38 назв.). -- [09-10724] 

УДК [911.2:908(476)1(075.8) 


10012. Красовский, К. К. Урбанистическая эволюция Беларуси : монография / К. К. 
Красовский ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 
2009. -- 237 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 217-236 (314 назв.). -- 100 экз. -- І5ВАМ 978- 
985-473-450-7. -- [09-10770] 

УДК 911:375(476) 


913 Рэгіянальная геаграфія ў цэлым. Геаграфія старажытнага і сучаснага свету 


10013. 100 мест на Земле, которые необходимо увидеть / [автор-составитель Т. Л. Ше- 
реметьева]. --- Москва: АСТ ; Минск: Харвест, 2009. -- 303 с. : ил. ; 34 см. -- 5000 экз. -- 
І5ВАМ 978-5-17-034018-7 (АСТ) (в пер.). -- І5ВМ 978-985-16-1853-4 (ошибоч.). -- [09-10463] 


УДК 913(100) 

929 Біяграфічныя і падобныя даследаванні 
10014. Рослик, Т. Ф. "Я знаю, мой откуда род..." : [история родов Глодеков, Стецких, 
Росликов, Павлыгиных] / Татьяна Рослик. -- Минск : Энциклопедике, 2009. -- 110, [17] е., 


[20] с. фот. : ил. ; 21 ем. -- (Рыцарство. Шляхта. Дворянство). -- 100 экз. -- І5В 978-985- 
6742-89-0 (в пер.). -- [09-10669] 
УДК 929.52(476) 
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93194 Гісторыя 


10015. Беларускі дзяржаўны універсітэт (Мінск). Гістарычны факультэт. Працы 
гістарычнага факультэта БДУ : навуковы зборнік / [рэдкалегія: У. К. Коршук (адк. рэдактар) 
1 інш.]. -- Мінск: БДУ, 2006- .--20 см. -- І55Х 1995-5669. 

Вып. 4. -- 2009. -- 374, [1] с. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Рэзюме паралельна на 
рускай і англійскай мовах. -- Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. -- 100 экз. -- І5ВАМ 978- 
985-518-168-3. -- [09-11563] 

УДК 93/94(082) 


930 Гістарычная навука. Дапаможныя гістарычныя навукі 


10016. Марзалюк, І. А. Міфы "адраджэнскай" гістарыяграфіі Беларусі : манаграфія / 
Ігар Марзалюк ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны 
універсітэт ім. А. А. Куляшова. -- Магілёў : МЕДУ, 2009. -- 144, [2] с. ; 20 ем. -- 
Бібліяграфія: с. 135-145 (202 назв.), бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-480-536-8. - [09-10099] 

УДК 930.2:94(476) 


94 Усеагульная гісторыя 


10017. Древняя история Восточной Европы : сборник научных статей, посвяіценных 
80-летию профессора Э. М. Загорульского / [научный редактор А. А. Егорейченко]. -- 
Минск: БГУ, 2009. --- 134, [1] е., [1] л. портр.: ил. ; 29 см. -- Часть текста на белорусском 
языке. --- Бяблиография: с. 6-14, библиография в конце научных статей. -- 300 экз. -- І5ВУ 
978-985-518-177-5. - [09-11519] 

УДК [94:902/904]'638/653"(082) 


94(100)“05/..." Гісторыя сярэдніх вякоў, новага і найноўшага часу 


10018. Ковалева, Й. В. История международных отношений (1789-1918) : курсе лекций: 
[для студентов вузов] / И. В. Ковалева. --- Минск : Современные знания, 2009. - 115 с.; 21 
см. -- Библиография: с. 104-108, библиография в тексте. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6885- 
57-3. -- [09-10891] 

УДК 94(100)'1789/1918'(075.8) 


94(1-87) Гісторыя зарубежных краін 
Гл. Хе 10019, 10020 


94(47) Гісторыя Расіі. Гісторыя СССР у цэлым 


10019. История России и Украйны : учебно-методический комплексе для студентов 
специальностей 1-21 03 01 "История", 1-02 01 02-04 "История. Английский язык" : в 2 ч. / 
Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет ; 
[составление и обіцая редакция В. Ф. Ильюхина]. -- 2-е изд. -- Новополоцк: ПГУ, 2009- 
“20 см. -- І5ВМ 978-985-418-902-4. 

Ч. 1: С древнейших времен до конца ХУІІ века: в 2 кн., кн. 1. -- 2009. -- 359 с.: схемы. 
--. Библиография: с. 21-25 (122 назв.), библиография в конце тем. -- 85 экз. -- І5ВМ 978- 
985-418-903-1. -- [09-10743] 

УДК 94(47:573477)'-/16"(075.8) 

10020. Ч. І : С древнейших времен до конца ХУІІ века: в 2 кн., кн. 2. -- 2009. -- 291 с.: 
схемы. --- Библиография в конце тем, библиографические ссылки в подстрочных примеча- 
ниях. -- 85 экз. -- І5ВІМ 978-985-418-904-8. --- [09-10744] 


УДК 94(47:457:477)"-/16"(075.8) 


94(476) Гісторыя Беларусі 


10021. Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі : ад старажытных часоў - па 2008 г. : вучэбны да- 
паможнік для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / Я. К. 
Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік; пад рэдакцыяй Я. К. Новіка. -- 2-е выд. -- Мінск: Вы- 
шэйшая школа, 2009. -- 512 с. ; 21 см. -- Перад выпускнымі данымі загаловак: Гісторыя Бе- 
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ларусі. Ад старажытных часоў - па 2008 г. -- Бібліяграфія: с. 508 (12 назв.). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-06-1780-4 (у пер.). - [09-10752] 
УДК 94(476)"-/2008"(075.8) 

10022. Трусаў, А. А. Невядомая нам краіна : Беларусь у яе этнаграфічных межах / Алег 
Трусаў. -- Мінск: Кнігазбор, 2009. -- 151 с.: іл.; 20 см. -- Змагарам за незалежнасць Бела- 
русі прысвячаецца. --- Бібліяграфія: с. 150-151 (28 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6930- 
44-0. - [09-10400] 

УДК 94(476) 

10023. "Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі..." : верасень 1939 г. - 1956 г.: 
дакументы і матэрыялы : у 2 кн. / (складальнікі: У. І. Адамушка і інш. ; рэдкалегія: А. А. Ка- 
валеня (старшыня) і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі, Дэ- 
партамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыя- 
нальны архіў Рэспублікі Беларусь, Федэральнае архіўнае агенцтва Расіі, Расійскі дзяржаўны 
архіў сацыяльна-палітычнай гісторыі. -- Мінск: Беларуская навука, 2009. --- 24 см. -- Скла- 
дальнікі таксама: Барабаш Н. В., Вялікі А. Ф., Даніловіч В. В., Жылінскі М. Г., Каваленя А. 
А., Рагавая Л. А., Селяменеў В. Дз., Скалабан В. У., Тумаш М. Я., Шэпелеў В. М. -- Частка 
тэксту на рускай мове. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-08-1092-2. 

Кн. 1: Верасень 1939 г. - 1941 г. -- 338, [2] е., [8] л. іл. -- У надзагалоўку таксама: 
Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці, Дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі. -- Бібліяграфія 
ў каментарыях: с. 297-301. --- Паказальнікі імянны, геаграфічны: с. 302-327. -- І5ВМ 978- 
985-08-1093-9. -- [09-10452] 


" 


УДК 94(476-11-476-15)'1939/1941"(093.2) 

10024. Кн. 2: Ліпень 1944 г. - 1956 г. -- 299, [2] е., [7] л. іл. -- Бібліяграфія ў камента- 
рыях: с. 276-281. -- Паказальнікі імянны, геаграфічны: с. 282-291. -- І5ВМ 978-985-08- 
1094-6. -- [09-10453] 


УДК 94(476-11-:476-15)"1944/1956"(093.2) 


10025. Подвиг героев не меркнет в веках : материалы студенческой военно-научной 
конференцияй / под обіцей редакцией А. П. Феіенко. -- Гомель : БГУТ, 2009. - 308, [1] с.: 
ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорус- 
ский государственный университет транспорта, Военно-транспортный факультет. -- Часть 
текста на белорусском языке. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-468-618-9. -- [09-11104] 

УДК 94(476)'1941/1945"(082) 
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На беларускай мове 


Адамушка У. І. 10023-24 
Адамчык В. У. (9996) 
Ажэшка Э. 9934 
Азарко В. 9932 
Азаронак С. І. 9077 
Алганава Н. М. 9333 
Амялішка М. 9916 
Андреева И. М. 9932 
Андрейчук А. 9932 
Анисимова Г. В. 9932 
Анташкевич В. 9932 
Астапчук А. М. 9815 
Астроўскі А. А. 9580 


Атраховіч К. К. - 
гл. Крапіва К. 
Ахраменка А. С. 9335, 9337 


Бабіна Н. 9927 
Бабкова В. 9927 
Бабусенка Г. Д. 9077 
Багун В. Н. 9932 
Бадак А. 9937 
Барабанаў Л. 9917 
Барабаш Н. В. 10023-24 
Баравікова Р. А. 9935 
Барейша О. Г. 9932 
Барысевіч Н. І. 9431 
Белая С. А. 9165 
Белоус О. 9932 
Белявец В. Г. 9523 


Бембель А. А. - гл. Зьніч 


Бізяева А. 9927 
Бируля Ю. 9932 
Болгова Л. В. 9932 
Болко В. 9932 
Болсун М. 9918, 9921 
Болсун М. М. - 
гл. Болсун М. 

Братачкін А. В. 9921 
Бурак І. Л. 9852 
Бурни Ю. 9932 
Бяганская Я. 9934 
Вабиіцевич А. 9932; 
Варанкова І. Ю. 9523 
Варатнёў А. 9932 
Васильев А. 9932 
Вашчаева Т. М. 9932 
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ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Вашчанка А. Ф. 9097 
Волкаў С. А. 9098 
Вяжэвіч В. 9925 


Вялікі А. Ф. 9523, 10023-24 


Галуза С. 9932 
Галяш Г. А. 9338 
Ганчарэнка Я. С. 9919 
Гарбачоў Л. Л. 9921 
Гаўрылаў Л. Р. 9921 
Генкін У. М. 9245 
Герасімчук В. 9927 
Герашчанка Дз. С. 9921 
Гец М. 9920 
Гец М. М. - гл. Гец М. 
Гинак И. 9932 
Гніламёдаў У. В. 9930 
Голубеў В. Ф. 9523 
Гребенок Н. 9932 
Григорович Е. 9932 
Громыко Е. Г. 9932 
Губарава-Крупская З. 9925 
Гуневич О. 9932 
Дамброўская Н. М. 9996 
Даніловіч В. В. 9340, 
9523, 10023-24 

Деревянко А. 9932 
Дземянчук К. 9927 
Дивин К. 9932 
Доля К. 9932 
Доўнар А. Б. 9523 
Дробышевская Ю. 9932 
Дружкоў В. І. 9921 
Дубавец А. - гл. Теда Іее 
Есман В. 9932 
Еўдакіменка Г. І. 9921 
Еўмянькоў В. 9997 
Еўсіевіч Н. П. 9815 
Ёнэско Э. 9861 
Жадейко А. 9932 
Жданович Е. 9932 
Жолток В. В. 9932 
Жылінскі М. Г. 9340, 


9523, 10023-24 
Жыліч Н. А. 9338, 9341-43 


Загорская Н. С. 9125 
Зайкоўскі Э. М. 9523 
Земнова Е. Т. 9932 
Зуёнак В. В. 9930 
Зыгмантовіч С. В. 9073 
Зыль А. А. 9339 
Зьніч 9922 
Івалгіна К. В. 9921 
Іванова М. У. 9921 
Іоў А. В. 9523 
Іпатава В. М. 9923 
Ісачанкава Л. А. 9344 
Кабржыцкая Т. В. 9987-88 
Каваленя А. А. 9340, 
9523, 10023-24 
Кавалёва Р. М. 9477 
Кажамяка У. С. 9924 
Казбярук У. М. 9930 
Казлова А. Г. 9342, 9345 
Казлоўскі М. 9924 
Казючиц Е. 9932 
Калачова Т. А. 9921 
Каленчыц А. Г. 9523 
Каляда Ю. 9927 
Калядка С. У. 9930 
Камейша К. В. 9098 
Каменский А. 9932 
Камінская З. 9927 
Кананович Й. 9932 
Кандрацюк Г. 9927 
Кандрашова І. М. 9921 
Капылоў І. Л. 9245 
Каравосов В. Т. 9932 
Карлюкевіч А. 9937 
Карнеенка І. А. 9921 
Карпенка С. А. 9921 
Карпечанка В. В. 9921 
Карпова Н. М. 9932 
Карповіч Г. С. 9921 
Касько У. К. 9978 
Качалаў І. Л. 10021 
Качаткова П. 9927 
Каченя М. Г. 9932 
Качук Д. А. 9077 
Кенька М. П. 9935, 9986 
Кілбас Я. І. 9432-34 
Кірухіна Л. Г. 9063 
Кіслая В. А. 9336 


Кісліцына Г. М. 9930 


Кісялёў У. М. (10004) 
Клімянкоў В. М. 9921 
Клышка А. К. 9096 
Козловская Т. 9932 
Колас З. 9861, 9925 
Колас Я. (9998) 
Коренский С. 9932 
Корзун І. П. 9515 
Коршук У. К. 10015 
Костюковач Е. Э. 9932 
Крапіва К. 9979 
Крашэўскі Ю. І. 9935 
Крэйдзіч А. М. 9929 
Кубліцкая Т. В. 9978 
Кузняцова А. П. 9333 
Купала Я. (9097) 
Курчанкова Х. 9927 
Кур'яновіч Ю. 9933 
Кухаренок М. П. 9932 
Лабада А. М. 9125 
Ладвішчанка Дз. 9932 
Лазар А. 9932 
Лакіза В. Л. 9523 
Лапата-Загорскі А. М. 9125 
Лаўрык Т. 9927 
Лаўшук С. 9979 
Лемешевская Е. 9932 
Лемцюгова В. П. 9245 
Лепешаў І. Я. 9853, (9064) 
Леўкіна Л. Ф. 9334 
Ліпскі У. С. 9097, 9587 
Ліс А.С. 9930 
Ліс Д. 9927 
Лісоўскі Л. А. 10010-11 
Литвин Т. Г. 9932 
Літоўкін І. 9929 
Ліхадзіеўская Л. А. 9815 
Логвинов В. П. 9932 
Лойка А. 9933 
Лопух П. С. 9339 
Лукашанец А. А. 9852 
Лук'янава Т. В. 9477 
Лысенка П. Ф. 9523 
Лысюк М. 9932 
Лявунін В. С. 9077 
Ляднёва Ю. С. 9921 
Ляшчынскі Ю. Дз. 9344 
Мажэйка М. А. 9517 
Макаенок Е. 9932 
Малама Т. 9927 
Малей Г. М. 9098 
Маліноўскі М. М. 10004 
Мальцава Т. А. 9854 
Мамур С. 9937 
Манцэвіч Н. 9927 
Манцэвіч Я. 9927 
Манье Т. 9861 
Марзалюк І. А. 10016 


Марозава С. В. 
Мартынаў В. У. 
Мартюшов Д. 
Мархель У. І. 
Марцінкевіч Г. У. 
Масюкоў У. Н. 
Матульскі Р. С. 
Махоўская І. С. 
Мацукевич О. 
Мельнікава З. П. 
Метлицкая Д. 
Міхайлаў П. А. 
Міхневіч А. Я. 
Міцкевіч А. 


9921 
9811 
9932 
9930 
9926 
9921 
9063 
9523 
9932 
9999 
9932 
9346 
9852 


(9997) 


Мішчанчук М. І. 9996, 9999 


Млынарчик В. 
Мудракоў В. П. 
Мураўёва Г. Л. 
Мядзведзева В. У. 
Мятліцкі М. М. 


Навіш М. 
Навойчык П. І. 
Навуменка Н. У. 
Наркевіч А. 


9932 
9921 
9333 
9523 
9937 


9927 


9987-88 


9339 
9925 


Некрашэвіч-Кароткая Ж. В. 


10000 
Нестеренок В. 
Ничипорович М. 
Новак В. С. 
Новік Н. Я. 
Новік Я. К. 
Новікаў М. К. 
Новікаў С. Я. 


Падалінскі М. 
Панич О. 

Паноў С. В. 
Парфёнаў В. І. 
Патапенка В. І. 
Паус Й. П. 
Паўленка Л. У. 
Пекач А. К. 
Петрашко С. 
Поддубская Е. А. 
Правалінская Н. 
Пранкевіч В. В. 
Прыёмка С. В. 
Пунінская Т. 
Пухальская М. Ф. 
Пуцілава А. С. 
Пясецкі Я. В. 
Пятрушачкіна Ю. 


Рабчук Д. 
Рагавая Л. А. 
Рагаўцоў В. І. 
Рагойша В. П. 
Рагойша У. В. 
Ракіцкіене М. С. 
Ракуть Е. 


9932 
9932 
9518 


10021 
10021 


9921 
9340 


(9790) 


9932 


9347-48 
(9587) 


9921 
9932 
9980 
9346 
9932 
9932 
9927 
9921 
9928 
9925 
9932 
9077 
9125 
9861 


9932 


10023-24 


9806 
9986 


9987-88 


9980 
9932 


Раманава Л. Дз. 9921 
Раманава С. Дз. 9921 
Рамза Т. Р. 9852 
Раханская О. 9932 
Рахманько А. 9932 
Римко Е. 9932 
Русак В. П. 9815, 9852 
Русак В. У. 9815, 9852. 
Русэн А. 9861 
Рынкевіч У. І. 9790 
Савасцюк В. У. 9980 
Самуйлік Я. Р. 9855 
Сасноўскі Л. А. 9921 
Саўрыцкі П. П. 9932 
Селяменеў В. Дз. 10023-24 
Семакоў В. В. 9523 
Серыкава Н. А. 9921 
Сёмкіна Г. К. 9932 
Синотенко Й. 9932 
Скалабан В. У. 10023-24 
Скарына Ф. (9096) 
Скарынка Г. В. 9077 
Скварцова І. В. 9077 
Скеп'ян А. А. 9523 
Слука А. Г. 9078 
Смолік А. І. 10003 
Смоляк С. Г. 9932 
Спрынчан А. 9927 
Старасценка Т. Я. 9856 
Старасціна Г. М. 9857 
Стефанович А. 9932 
Страха М. Л. 9339 
Суша К. В. 9063 
Сямашка А. Л. 9077 
Тамашэвіч Г. С. 9929 
Тамашэвіч Т. І. 9064 
Танк М. 9930 
Татур В. Л. 9815 
Телушкин А. 9932 
Ткаченко А. 9932 
Томкавіч М. 9925 
Тонкевич А. 9932 
Торлюн А. 9929 
Торчик П. 9932 
Транькова Н. А. 9921 
Траццяк С. А. 9523 
Трофимчук Н. Н. 9932 
Трусаў А. А. 10022; 
Трушкова Т. А. 9921 
Тумаш Г. В. 9349 
Тумаш М. Я. 10023-24 
Турчин С. 9932 
Тышкевіч К. 10003 
Тышкевіч Я. 10003 
Урбан В. В. 9856 
Усціновіч Э. В. 9921 
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Фарзона 9937 


Фацеева С. І. 9346 
Хадановіч Л. С. 9421-22 
Харытанюк Н. 9927 
Хвоіцинская Л. А. 9932; 
Хмялеўская А. У. 9435 
Хромчанка К. Р. 10001 
Цітарчук М. 9927 
Цішуроў У. К.- 
гл. Барабанаў Л. 

Цяўлоўскі А. К. 9865 
Чабуранава С. Я. 9157 
Чайка Н. У. 9852 
Чарняўскі А. Р. 9815 
Чыгрын С. М. 9931 
Шатрова В. А. 9580 
Шелухо Д. 9932 
Шмідава А. Ю. 9921 
Шніп В. 9979 
Шнэперман Л. Б. 9333 
Шугля У. Ф. 9865 
Шумскі К. А. 9515 
Шумчык Ф. С. 9856 
Шут Д.А. 9077 
Шэмет Т. Я. 9815, 9852 
Шэпелеў В. М. 10023-24 
Шэрая Р. 9925 
Ягорава Л. П. 9344 
Якавенка В. Ц. 9933 
Якалцэвіч М. А. 9064 
Якубук Н. Р. 9807 
Яноўская В. В. 9523 
Янчик С. 9932 
Яфімовіч Ю. 9927 
Яцкевич А. 9932; 
Яцкевіч Н. А. 9077 
Яшчын Б. Ю. 9333 
Теда І.ее 9927 


На рускай мове 


Абазовик О. В. 9732 
Абрамов С. М. 9816 
Авдеева И. В. 9828 
Агейчик В. А. 9489 
Агейчик Н. Н. 9350 
Адарченко Е. Л. 9314 
Адериха В. Н. 9773 
Азаренков А. Ю. 9524 
Аксенова Е. С. 9724-25, 
9730 
Аксенович Л. А. 9381-82 


Александров В. Н. 9785 
Александрова А. А. 9373 


120 


Алексеенко Т. С. 
Аленский Н. А. 
Алехина Ю. В. 
Алешка Т. В. 
Амельков А. А. 
Ананин С. И. 
Андарало М. А. 
Андреева Т. Н. 
Анисимов Д. В. 
Анисяев М. А. 
Анитов Н. 
Аниіцик В. М. 
Анненский И. 
Анохина Н. Н. 
Анохина Т. В. 
Антипенко Н. А. 
Антипова Е. А. 
Апанасевич Е. Е. 
Арефьев К. М. 
Артемьев П. В. 
Артемьева Ю. Ю. 
Асенчик О. Д. 
Астапенко Г. Ф. 
Астровский А. И. 
Атовко Н. П. 
Атрашевская О. К. 


Атроіценко О. А. 9080, 


Афанасий (Евтич) 


Афанасьев А. Н. 9938, 


Ахматова А. 

Ахрамейко А. А. 
Ахрамович Г. Н. 
Ахрамовіч Т. И. 


Бабаш Л. П. 
Багрицкий Э. 
Баданина Л. Н. 
Базылянская Ю. Р. 
Байбардина Т. Н. 
Байчоров В. М. 
Баландина Л. В. 
Балаш А. В. 
Балбатун О. А. 
Балута В. В. 

Баль Н. Н. 
Бальмонт К. 
Барабан В. И. 
Баранов Н. Н. 
Баранова Н. П. 
Баранова О. В. 
Барановская В. В. 
Барановский С. И. 
Баранышин Е. А. 
Баратынский Е. 
Барковская А. В. 
Барковский Е. В. 
Баркун М. А. 
Бартос Я. 

Баршай Й. Л. 
Басалыга О. М. 
Батюшков К. 


9989, 
9147, 


9174 
9029 
9708 
9992 
9306 
9798 
9321 
9817 
9450 
9277 
9871 
9564 
9896 
9763 
9368 
9167 
9145 
9566 
9558 
9273 
9356 
9491 
9030 
9534 
9823 
9819 
9696 
9139 
9945 
9902 
9481 
9315 
9583 


9740 
9902 
9824 
9647 
9219 
9210 


9847-48 


9594 
9604 
9283 
9473 
9902 
9821 
9177 
9498 
9653 
9466 
9082 
9562 
9893 
9112 
9578 
9733 
9936 
9665 
9221 
9896 


Бацалева Т. Н. 9031-34 
Бачила В. В. 9274-75 
Башун Т. В. 9614 
Беганский Н. М. 9274-75 
Бедный Д. 9896 
Бедулина Г. Ф. 9110 
Белов Н. В. 9866-69 
Белозерцева Е. Б. 9962, 
9964 
Белошеев О.Г. 9054, 9119 
Белый А. 9896 
Белышева Л. Л. 9614 
Бельская Е. Ф. 9258 
Бельская Й. Л. 9423 
Белявская Т. С. 9416 
Беляева О. В. 9558 
Беляева О. П. 9795 
Беляцкая Т. Н. 9048 
Бенедиктов В. 9896 
Березенская Т. П. 9970 
Березкина Н. С. 9540 
Березнева Я. В. 9120 
Березовская Е. А. 9671 
Березовская Н. А. 9605 
Береснева Е. П. 9079 
Берков В. Ф. 9026 
Бернс Р. 9859 


Беспанская-Павленко Е. Д. 
9118 


Бибило В. Н. 9240 
Билоголовская В.В. 9607 
Блиіц Н. Л. 9992 
Блок А. 9902 
Боброва Г. А. 9426 
Богачева И. В. 9449 
Богданов В. 9871 
Богданова Н. Ф. 9035 
Богданова Т. С. 9794 
Богданович М. 9896 
Богова М. Г. 9817 
Богуш А. В. 9079 
Богуш В. А. 9276 
Богушевич Ф. 9893 
Бойко Т. Й. 9330 
Бокатая Е. Л. 9566 
Бокун Н. Ч. 9256 
Болтрукевич С. И. 9629 
Бондаренко Л. Д. 9870 
Бондарович Е. Ф. 9283 
Бондарчук Е. В. 9424 
Борисевич А. Р. 9324 
Борисевич Л. И. 9825 
Борисевич М. В. 9425 
Борисевич Н. Й. 9441 
Борисевич Н. Я. 9152 
Бородаенко Ю. В. 9750 


Бородинская Е. М. 9757 
Бортновский А. А. 9673 
Бровка Г. М. 9231 
Бровка Н. В. 9479--80 
Броновицкая Г. М. 9596 


Брюсов В. 9902 
Брянчанинов И. - см. Игна- 
тий (Брянчанинов Д. А.) 


Бугаенко Н. М. 9708 
Будинайте В. - 

см. Лопатина В. 
Будинайте Е. 9871 
Будинас Е. Д. 9871 
Будинас Л. 9871 
Будько А. Ф. 9357-59 
Буза М. К. 9036 
Буй М. В. 9360 
Булаш Ю. М. 9831 
Булгаковский Д. Г. (9994) 
Буневич А. Н. 9527 
Бунин И. 9902 
Бунтовская Т. М. 9307 
Бурак Г. Г. 9598 
Бураков И. Ф. 9158 
Бураченок А. Л. 9037-38 
Бураченок И. Б. 9037-38 
Бурдыко Н. П. 9309 
Бурдыко П. В. 9841 
Бурибо О. В. 9808 
Бурко Л. Д. 9594 
Бурко Н. Е. 9594 
Бурцева О. А. 9219 
Буслова М. К. 9203 
Бусыгин Д. Ю. 9167 
Бусыгин Ю. Н. 9167 
Бусько В. Н. 9211 
Бутвиловский А. В. 9578 
Буткевич В.В. 9110, 9442 
Бутько В. 9140 
Бушуева В. И. 9705 
Бушуева Э. В. 9354 
Буіцик В. В. 9090, 9110 
Бычковская Ж. Э. 9107 
Вабиіцевич С. С. 9262 
Вадюшина Д. С. 9361 
Ваксер С. Г. 9826 
Вакула В. 9874 
Валаханович Т. В. 9443-45 
Валентюкевич О. И. 9601 
Валетов В. В. 9530 
Вальковская С. С. 9413 
Вальцев А. Б. 9142 
Вальчук Э. А. 9253 
Ванина Н. Г. 9110, 9442 
Ванчук С. Й. 9468 
Варакса А. А. 9465 
Вариченко Г. В. 9406-07 
Василевич Г. А. 9110, 

9247, 9299-3300 
Василевич Н. В. 9427 
Василевская Е. Й. 9383, 

9572, 9575 
Василевская О. В. 9817 
Василевский А. В. 9040 


Василевский С. С. 9649-51 


Васильева Л. Н. 9661 
Васильков А. В. 9039 
Василькова Т. В. 9586 
Васильченко Н. В. 9248 
Вашкевич С. А. 9679 
Ваіцинская Н. В. 9821 
Вдовичев А. В. 9321 
Вдовиченко В. М. 9362, 
9446 
Вежновец Г. Г. 9524 
Вериго Э. 9871 
Вертинский А. П. 9283 
Вильчинская Л. П. 9599 
Вильчинская Н. Е. 9819 
Виноградова А. В. 9538 
Винокурова Н. Е. 9202 
Винтер Е. Т. 9467 
Вишневский М. Й. 9312 
Вишняков В. А. 9750 
Власова Г. М. 9055 
Возмитель М. А. 9632 
Вознесенский А. 9871 
Войтов И. В. 9205, 9490 
Войтова С. В. 9466 
Войтова Ю. К. 9410, 
9459-60 
Волков С. А. 9105 
Волков Ю. О. 9803 
Волкова Л. М. 9309, 9324 
Волкова М. Н. 9648 
Володько Л. П. 9192, 9481 
Волошин М. 9896 
Волынец Т. Н. 9404 
Воробей Н. П. 9100, 
9606, 9610, 9712-14, 
9720-23, 9727 
Воробьев Л. П. 9838 
Воробьев М. К. 9193 
Воробьева А. Н. 9838 
Воробьева Е. П. 9652 
Воробьева Т. Н. 9572 
Воронко Е. А. 9625 


Врублевский А. И. 9364-65 


Вяземский П. 9893 
Гавриленко В.Г.  9233-35 
Гаврицкий Й. С. 9079 
Гайдар А. П. 9941 
Гайдук Ю. Н. 9263 
Гайдукевич С. Е. 9472; 
Галай Е. Й. 9447 
Галай И. П. 9447 
Галимова Н. П. 9133 
Галун Л. А. 9759 


Галькевич Н. В. 9612, 9645 


Гальмак А. М. 9541 

Гальперович Н. Я. 9110, 
9907 

Гамза Н. А. 9642 

Гапанович Л. П. 9356 

Гапанович Н. Н. 9210 


Гарник А. В. 9827 
Гаршин В. 9942 
Гельберг И. С. 9636 


Германенко Й. Г. 9643, 9656 


Герменчук М. Г. 9525 
Гилл М. 9119 
Гинчук В. В. 9420 
Гиппиус З. 9896 
Глаздовская В. В. 9408 
Глазько А. Б. 9799 
Гламазда А. В. 9283 
Глубокий С. В. 9221 
Глуховская Е. Е. 9825 
Глушаков В. Е. 9049-50 
Глыбовская Н. А. 9236, 
9239 
Гнедов А. Н. 9756 
Гнездовский Ю. Ю. 9369 
Говин А. А. 9283 
Годкин В. 9981-85 
Годовальников Г.В. 9621 
Голенда Л. К. 9192 
Головачев А. С. 9762 
Голубев В. Л. 9808 
Голубева Н. А. 9872 
Голубова О. С. 9202 
Гольдинберг Б. М. 9237 
Голяш Г. О. 9397 
Гончарко А. А. 9496 


Гончарова-Грабовская С. Я. 
9990, 9992 


Горбанева Н. В. 9735 
Горбацевич О. Е. 9370-72 
Горбацевич Т. В. 9351 


Горбачев А. Ю. 9107, 9992 


Горбачева Е. Г. 9066 
Горбузов В. Н. 9369 
Гордей А. Н. 10005 
Гордей В. В. 9679 
Гордынец С. А. 9718 
Горецкая М. В. 9603 
Городецкая Л. Н. 9314 
Городецкий С. 9896 
Городко М. В. 9757 
Горпинченко И. И. 9607 
Гостев А. П. 9505 
Готин С. В. 9380 
Грак Л. В. 9634 
Грель И. Н. 9283 
Гресь Н. А. 9653 
Грецкий В. В. 9283 
Грибова Е. Л. 9283 
Грибоедов А. 9893 
Григорьев А. 9896 
Григорьева Г. М. 9373 
Григорьева О. Н. 9448 
Гримм В. К. 9943 
Гримм Я. 9943 
Гринев В. В. 9040 
Гринцевич Л. В. 9751 
Грисевич Л. 9874 
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Гричик В. В. 9449 
Гришечко В. В. 9289 
Гришко В. Д. 9672 
Гродель И. В. 9150 
Громыко Р. И. 9169 
Губская Н. С. 9266 
Гуз А.А. 9427 
Гулевич О. А. 9749 
Гулие И. М. 9561 
Гумилев Н. 9902 
Гумилев Н. С. 9862 
Гуревич В. Л. 9684, 9767 
Гурецкий А. А. 9302 
Гурьева Н. А. 9543 
Гусаков В. Г. 9768 
Гусаков Ю. А. 9238 
Гусаковский М. А. 9500 
Гусева А. В. 9283 
Гусева И. 9936 
Гусева Р. Н. 9936 
Гуськов А. Л. 9354 
Давидович Т. Г. 9838 
Давыденко Н. В. 9683 
Давыденко Т. Д. 9748 
Давыдов Д. 9896 
Дадзіёмава В. У. 9793 
Дайнеко Н. М. 9579 
Дайчер Т. 9127 
Даль В. 9944 
Данилевич А. А. 9170-71, 
9243 
Данилов А. Н. 9148 


Данильченко А. В. 9223-24 


Дашкевич Т. Н. 9967-68 
Дейкало В. П. 9658 
Дельвиг А. 9893 
Демиденко Д. В. 9194 
Демиденко О. М. 9092-95 
Демидов П. Г. 9673 
Демидова С. В. 9590 
Демидович С. В. 9107 
Демидчик Ю. Е. 9637 
Демко А. В. 9741 
Демченко Е. В. 9204 
Демченко Н. А. 9619 
Денисенко Т. С. 9408 
Денисенок Н. Е. 9825 
Денисова Г. Г. 9829 
Деревянко М. А. 9102 
Дерибо Н. 9230 
Дерюго Н. К. 9873 
Джонсон С. 9147 
Дмитриев В. М. 9169 
Дмитриев Е. И. 9483 
Дмитриева Н. Ю. 9174 
Довгань Е. Ф. 9244 
Довгая Ю. Л. 9122 
Довгун Т. Я. 9452 
Долбик Е. Е. 9107, 9398, 


9404-05, 9464 
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Долготович Б. Д. 9510 
Дорохин А. И. 9510 
Дорохина Л. В. 9604 
Дорошкевич А. Н. 9830 
Дорошко С. В. 9739 
Дражина О. Г. 9661 
Драчева Л. А. 9831 
Дрозд А. 9976 
Дрозд С. 9874 
Друкер П. Ф. (9054) 
Дубина А. П. 9762 
Дубина С. А. 9283 
Дубровский В. В. 9675 
Дудкова Л. П. 9466 
Дулава К. М. 9793 
Дуров С. 9896 
Дурович А. П. 9220 
Дыгун М. А. 9306 
Дылько Г. Т. 9455, 
9461, 9463 
Дымар О. В. 9717 
Дымков М. П. 9534 
Евдокимова И. Ю. 9472 
ВЕвдохова Л. Н. 9662 
Евдошенко И. А. 9453 
Евсеенко Г. Н. 9698 
Егорейченко А. А. 10017 
Екимова Е. А. 9969 
Еленская Ю. Р. 9648 
Елисеева И. В. 9466 
Елсуков А. Н. 9148 
Ельчанинов А. 9139 
Емельянович И. В. 9757 
Емельянчик Л. В. 9323 
Емельянчик Ю. М. 9604 
Ермашкевич Г. Й. 9218 
Есенин С. 9902; 
Ефимова Н. В. 9813 
Ефремова Н. А. 9260 
Ехилевский С. Г. 9543 
Еіценко Л. С. 9764 
Жаркова Л. С. 9489 
Жаркова О. А. 9644 
Жарский И. М. 9774 
Жданович В. Н. 9736 
Жегждрин С. Б. 9454 
Железко Б. А. 9481 
Железнякова О. В. 9832. 
Жемчужников А. 9896 
Жерко О. М. 9638 
Жерносек В. Ф. 9653 
Жизневская О. Н. 9848 
Жилич Н. А. 9374-75 
Жилко В. В. 9396, 9415 
Жмакин А. Й. 9603 
Жолна А. А. 9819 
Жук А.А. 9039 
Жук А. Л. 9256 
Жук В. 9225-26 


Жук Й. В. 9076 
Жук Й. К. 9376-77 
Жук Л. И. 9328 
Жук М. М. 9667 
Жук С. К. 9376-77 
Жукова А. А. 9524 
Жукова Т. В. 9524, 9642 
Жукова Ю. А. 9841 
Жуковский В. 9896 
Жулкевская Г. В. 9822 
Журавкина Г. Ф. 9711 
Журавлев В. А. 9051 
Заборовекий А. М. 9666 
Загородный Г. М. 9627 
Зайцев В. В. 9188 
Зайцев Й. С. 9473 
Замилацкий А. А. 9629 
Заневский Д. В. 9283 
Занкович А. П. 9047 
Заяц Т.А. 9558 
Зборина И. М. 9172 
Зборовский К. Э. 9288 
Зборовский Э. И. 9288 
Зданевич В. 9140 
Зелевич Ю. С. 9936 
Зеньков О. Л. 9620 
Зенькова Л. П. 9174 
Зернов В. И. 9799 
Зиматкин С. М. 9581 
Зиматкина Т. И. 9581 
Зиневич Й. Л. 9283 
Зинович Л. А. 9456 
Зиновкина В. Ю.  9608-09 
Зинчук В. В. 9604 
Злобина Т. В. 9298 
Змитрович О. А. 9628 
Золотаренко А. В. 9282 
Зубко Н. М. 9172 
Зубков Д. 9230 
Зубович А. А. 9414-15 
Зуева О. В. 9107 
Зуенок А. Ю. 9317 
Зыль Е. А. 9367 
Зюзькевич Н. М. 9466 
Иванов Г. 9896 
Иванов Ф. Ф. 9757 
Иванова Л. Н. 9306 
Иванова О. Й. 9378-79 
Иванюк А. А. 9047 
Иванюк О. М. 9194 
Ивашутин А. Л. 9195 
Иваіценко А. Н. 9743 
Игнатий (Брянчанинов Д. А.) 
9128 
Игнатиіцев Р. М. 9797 
Игнатович С. Е. 9283 
Игнатович Т. В. 9405 
Игумнова Т. А. 9833 
Илличевский А. 9896 


Ильйна С. Н. 9659 
Ильйч О. А. 9744 
Илькевич Н. Г. 9661 
Ильюхин В. Ф. 10019-20 
Инолпу Е. 9875 
Иоанн Кронштадтский 9129 
Иоскевич О. А. 9991 
Исаева Е. С. 9052 
Исаченкова Л. А. 9380, 9414 
Кабак С. Л. 9597 
Кабанова С. А. 9647 
Кагукина Т. В. 9820 
Казакова О. П. 9840 
Калинин М. Ю. 9526 
Калинина О. В. 9876 
Калиновская Л. П. 9332 
Каллаур А. Н. 9172 
Каминская Й. С. 9848 
Камышенко Г. А. 9066 
Капельян С. Н. 9381-82 
Капустин А. 9130, 9143 
Карамзин Н. 9896 
Каратерзи В. А. 9122 
Карбанович Й. И. 9735 
Кардаков В. И. 9283 
Карев Д. Б. 9629 
Карнелович М. М. 9484 
Карпович Е. 9968 
Карпышева Н. М. 9822 
Касатонов В. Ф. 9877 
Касперович Г. Й. 9521 
Касперович С. А. 9752 
Кедрин Д. 9896 
Кекало Е. А. 9383 
Кекух Н. Й. 9660 
Кембровский Г. С. 9392 
Кикель П. В. 9114 
Кинчиков Й. В. 9679 
Киргиз Ю. Б. 9745 
Кириленко Н. М. 9759 
Кириченко А. В. 9827 
Киселевский Ю. М. 9599 
Клавсуть П. В. 9489 
Клебанович Н. В. 9265 
Клевец Й. Р. 9449 
Климова В. О. 9260 
Климович Л. К. 9053 
Климук Н. 9874 
Клычков С. 9896 
Клюев Н. 9896 
Клюня В. Л. 9212 
Князева М. А. 9647-48 
Князькова Е. В. 9818 
Кобрина Л. М. 9816 
Ковалев М. М. 9301 


Ковалев О. В. - см. Цвік А. 


Ковалева И. В. 10018 
Ковалева Н. Н. 9278 
Ковалева Т. Н. 9110 
Ковалевич М. С. 9325 


Ковалевич Н. Й. 
Ковалевская Н. Л. 
Ковалевская Р. З. 
Ковальчик Н. В. 


Ковальчук Т. А. 9362, 


Ковтун П. В. 
Ковшик О. С. 
Коган П. 
Коженевский Ю. 
Козак К. 

Козел А. А. 
Козло П. Г. 
Козлов И. 
Козлов М. Г. 
Козлова Ю. С. 
Козловский А. Е. 
Козловский Д. С. 
Козловский Я. 
Козырев Л. И. 
Колас Я. 

Колб А. В. 
Колбышева С. И. 
Колеснев В. И. 
Колесникова И. В. 


Колесниченко Е. А. 


Коломейцева Н. В. 
Коломиец А. В. 
Коломоец Ф. Г. 
Колосов Г. В. 
Колосова Ю. Н. 
Колягин Й. Б. 
Комаровский Д. П. 
Комаровский М. Е. 
Комкова Е. И. 
Комонова А. В. 
Комяк А. В. 
Комяк А. Й. 
Кондратович Н. М. 
Коневалова Н. Ю. 
Коновалов В. М. 
Кононов С. Г. 
Кононова О. Д. 
Конопля Е. Ф. 
Копейкина С. А. 
Корбан Л. К. 
Коржов В. С. 
Коробкин А. З. 
Коробко Ю. С. 
Короленок Г. А. 
Короткевич О. А. 
Короткий А. А. 
Косаревская Т. П. 
Космач Г. А. 
Косминский Г. Й. 
Костеневич И. А. 
Кострома П. В. 
Костюкович С. Н. 
Костян Д. М. 
Котенко Н. Ф. 
Котиков Д. А. 
Котлобаева Л. В. 


9878 
9458 
9524 
9265 
9446 
9681 
9840 
9896 
9936 
9874 
9522 
9527 
9896 
9282 
9735 
9283 
9879 
9936 
9850 
9902 
9586 
9326 
9173 
9256 
9304 
9970 


9485-86 


9281 
9533 
9482 
9285 
9557 
9576 
9321 
9304 
9283 
9561 
9249 
9582 
9174 
9542 
9466 
9630 
9801 
9202 
9753 
9754 
9283 
9215 
9121 
9123 
9384 
9366 


9770-71 


9283 
9110 
9283 
9746 
9280 
9573 
9818 


Котов А. В. 9800 
Котов А. И. 9101 
Котова Н. Ю. 9800 
Котова Т. Н. 9810 
Котович И. Л. 9586 
Котович Т. В. 9060 
Кочергин С. Н. 9792 
Кочеров А. Л. 9283 
Кошелев В. С. 9366 
Кравцова В. Н. 9363 
Крайдер Р. П. 9115 
Кралевич И. Н. 9086 
Крамник А. Н. 9250 
Крапивная С. А. 9847 
Красицкий В. А. 9565 
Краснова М. А. 9366 


Краснова-Гусаченко Т. И. 
9970 


Красноперова И. Ф. 9684 
Красовская В. В. 9387 
Красовская О. Е. 9834 
Красовский К. К. 10012. 
Краузе Й. Г. 9737 
Крашевский Ю. И. 9936 
Крейме Д. 9054 
Кривошеева Л. Н. 9174 
Кринец Ж. М. 9659 
Кричун Е. Э. 9845 
Круглик Т. М. 9317 
Кругликов Ю. 9981, 
9983-85 
Кругликов Ю. В. 9982 
Круглов В. А. 9267-68, 
9487 
Круглова Г. А. 9156 
Круль Р. 9117 
Крупская М. В. 9949 
Крупский А. 9874 
Круталевич В. А. 9160 
Крутько Э. Т. 9081 
Крыжановский Е. А. 9796 
Крылов А. Ю. 9632 
Крылов Е. В. 9821 
Крылов И. 9893 
Крючок С. И. 9757 
Кряжев Ф. 9134-36 
Ксензова В. Э. 9174 
Ксенофонтов В. А. 9283 
Кудашов В. Й. 9762. 
Кудин А. П. 9656 
Кузмин М. 9896 
Кузнецов А. 9127 
Кузнецов М. Т. 9237 
Кузнецова Е. П. 9351-53, 
9376-77, 9384, 9410, 


9436-40, 9459-60 
Кузьмин С. 9939, 9946, 9953 


Кузьмина Т. 9947 
Кукреш С. П. 9707 
Кукса А. В. 9450 
Куксик Й. 9655 
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Кулак М. Й. 9083 
Кулик С. П. 9116 
Куликова М. Ю. 9488 
Кундас С. П. 9528 
Кундро Н. В. 9683 
Купала Я. 9902 
Купряков А. В. 9880 
Курейчик А. В. 9671 
Курек В. В. 9640 
Куренев А. В. 9283 
Куренева Л. В. 9039 
Курчавый Г. В. 9283 
Курчевская О. М. 9466 
Кутьйн М. К. 9283 
Кухарев Н. В. 9318 
Кухта В. К. 9586 
Кучко Е. Е. 9149 
Кушнеров А. И. 9661 
Кюхельбекер В. 9896 
Лабода Т. Е. 9354 
Лабодаев В. Д. 9496 
Лагир Г. М. 9643 
Лагун Н. И. 9254 
Лагун Т. Т. 9473 
Лазарев А. А. 9391 
Лазовский Д. Н. 9087-88 


Ламан Н. А. 9589, 9591-92; 


Ламинская Г. В. 9385 
Ламоткин С. А. 9055 
Ланда И. М. 9971 
Ласица С. 9874 
Латышевич Е. 9140 
Лахвич Ф. Ф. 9386 
Лашкевич А. Н. 9801 
Лашук Т. В. 9838 
Лебедев А. Д. 9236 
Лебедев А. Ф. 9239 
Лебедев-Кумач В. 9896 
Лебедева Г. И. 9549 
Лебедева И. В. 9427 
Левкович В. В. 9767 
Левчук З. С. 9283 
Легкая О. В. 9183 
Легков М. А. 9213 
Лемешев В. У. 9765 
Лемешонок А. 9139 
Леонович В. Л. 9107, 
9398, 9405, 9464 
Леонтьев В. Н. 9583 
Лермонтов М. 9893 
Лескова А. Г. 9684 
Леіценко Н. 9270 
Леіциловская Е. С. 9430 
Леіцинский Ю. Д. 9380, 
9414 
Лиора А. К. 9644 
Липень Л. И. 9177 
Липницкая С. В. 9107 
Липский В. К. В5547 
Лисицына Л. П. 9586 
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Лисичкин Э. А. 
Лисовская Д. П. 
Литвинко Ф. М. 


9694 
9759 
9373, 


9398, 9404-05, 9464 


Литвинова С. А. 
Лихачев С. А. 
Лихоненко О. В. 
Лобан М. Г. 
Лобко П. И. 
Лобода А. М. 
Логвинов И. 
Логинов В. Ф. 
Логонович С. 
Лойко Л. А. 
Лойко Л. Е. 
Ломовцев Ф. Е. 
Ломоть И. В. 
Лопатина В. 
Лопух П. С. 
Лохвицкая М. 
Лошаков В. Б. 
Лузгин И. И. 
Лукашеня З. В. 
Лукьянова Е. В. 
Лученок А. И. 
Лыч Г. М. 
Люштык В. С. 
Лясковский В. Л. 


Магирко Н. 
Маглыш В. А. 
Маглыш М. А. 
Мазарчук Д. В. 
Мазур О. А. 
Майков А. 
Майорова Е. С. 
Майсюк Ю. Л. 
Мак Д. 
Макаревич А. И. 
Макаревич Н. В. 
Макаревич О. А. 
Макаров М. Ф. 
Макаров Ю. Н. 
Макарова С. М. 
Макарова С. П. 
Максимей И. В. 
Максимов Б. А. 
Максимова Е. А. 
Максимук Н. Н. 
Макшанова Е. И. 
Малафеечева О. 
Малаіценко Г. И. 
Малей А. Н. 
Малишевская Т. А. 
Малков Й. Г. 


Мандельштам О. 
Мандрик П. А. 
Манешина А. В. 
Манкевич С. М. 
Маньковекий Й. А. 


Мамин-Сибиряк Д. Н. 


9319 
9654 
9466 
9858 
9598 
9110 
9775 
9066 
9936 
9596 
9522 
9545 
9274- 75 
9871 
9367 
9896 
9801 
9255 
9327 
9524 
9256 
9185 
9524 
9972 


9874 
9310 
9393 
9161 
9758 
9893 
9183 
9837 
9150 
9709 
9221 
9524 
9182 
9822 
9949 
9467 
9550 
9283 
9466 
9350 
9611 
9874 
9304 
9105 
9388 
9783 
9950 
9902 
9045 
9354 
9649-51 

9262 


Маргулис С. 9798 
Марков Г. А. 9635 
Маркович Л. Г. 9392, 
9396, 9415 
Маркусенко М. В. 9256 
Мартинович А. А. 9104 
Мартынов В. В. 9812 
Марцинкевич Т. Ф. 9056 
Маршак С. Я. 9859-60 
Масанский С. Л. 9662 
Масленченко С. В. 9522 
Маслова Г. Т. 9595 
Масловский О. М. 9593 
Маслюкова О. И. 9881 
Маталыцкий М. А. 9547 
Матрунич А. А. 9212 
Матусевич Ю. 9225-26 
Матюнова А. А. 9107 
Матюш Н. В. 9354 
Махаев К. В. 9485-86 
Махонь С. В. 9107 
Махоткин А. Ю. 9280 
Мацкевич А. Н. 9283 
Мацкевич Ю. В. 9221 


Мачулина Л. Н. 9612, 9645 
Маяковский В. 9896 
Медведев В. Ф. 9208, 9228 


Медведева И. Н. 9835-36 
Медведева Л. Ф. 9276 
Медведская Л. С. 9633 
Мелихова Н. И. 9837 
Мельник В. А. 9110 
Мельник В. Г. 9672 
Мельник С. Н. 9283 
Мельников В. Г. 9882 
Мельников С. Н. 9607 
Мельникова М. С. 9273 
Мельникова Т. Н. 9390 
Мельницкая Т. Б. 9152 
Мельнов С. Б. 9528 
Менькова С. В. 9183 
Мешик А. 9874 
Мигурский П. С. 9196 
Микулик Н. А. 9549 
Минченко А. В. 9567 
Минько Н. С. 9271 
Минюк С. А. 9540 
Мисюченко В. М. 9756 
Митлошук Г. Й. 9289 
Михайленко Л. М. 9428, 


9956, 9961, 9963 


Михайлов М. Л. 9951 
Михаленко О. В. 9107 
Михальский В. 9936 
Михалюк С. А. 9619 
Михеева Т. М. 9524 
Михнюк Т. Ф. 9181 
Мицук А. А. 9392 
Мнишкур Е. С. 9321 
Мозенфельдер Д. 9798 
Мопйсеев В. В. 9283 


Молодых В. Г. 9765 


Молчина Л. И. 9748 
Монако Е. Ю. 9283 
Мордачев В. Й. 9674 
Мордачева Е. А. 9755 
Мороз А. И. 9185 
Мороз Т. 9874 
Морозкина Т. С. 9586 
Мосолов В. В. 9312 
Мотульский Р. С. 9075 
Моховикова Н. И. 9748 
Мохорт Т. В. 9646 


Муравьева Г. Л. 9353, 9410, 
9436-40, 9459-60, 9539 


Мурашов А. Н. 10007 
Мурина Л. А. 9373, 
9378-79, 9405 
Мухов М. 9874 
Мышко Й. В. 9620 
Мясников А. А. 9883 
Мясников Д. В. 9283 
Мясникова О. В. 9762 
Мятлев И. 9896 
Наготко И. В. 9620 
Надеждина В. 9046, 9791 
Надольник Л. Й. 9601 
Надсон С. 9896 
Назаров В. И. 9563 
Наливайко Г. М. 9191 
Наркевичюте В. В. 9324 
Науменко Н. В. 9367 
Наумова Е. Г. 9354 
Наумович Е. А. 9540 
Невжинский В. А. 9282 
Недорезова Т. М. 9828 
Некрасов Н. 9893 
Нельга Н. А. 9802 
Немцев В. С. 9131-32, 9884 
Непарко Т. А. 9496 
Нестерович Л. В. 9074 
Нестерович О. В. 9316 
Нестор Летописец (9104) 
Нечаева О. 9874 
Нижнева Н. Н. 9283 


Никитенко П. Г. 9160, 9186, 
9211, 9227, 9256 


Никитенко С. В. 9284 
Никитина Л. В. 9524 
Никитчик А. Д. 9936 
Никифоров А. А. 9839 
Никифоров В. 9871 
Никифорова Е. К., 9466 
Николаенко Г. И. 9373 
Николаюк Л. - 
см. Грисевич Л. 

Никончук А. С. 9323 
Новик Г. В. 9488 
Новиков А. В. 9496 
Новиков А. К. 9058 
Новиков Н. Д. 9174 


Новицкая Н. Г. 9845 
Новицкий В. В. 9617 
Новицкий С. В. 9617 
Някляеў У. 9871 
Облова О. А. 9107 
Овечкин А. А. 9877 
Овчаров А. В. 9283 
Овчинников Л. С. 9663 
Огарев Н. 9896 
Огородник О. Й. 9633 
Одоевский В. 9952; 
Околокулак Е. С. 9598-99 
Окунев Ю. Н. 9284 
Олеке О. А. 9183 
Олехнович А. Е. 9192 
Олецкий Э. И. 9586 
Оловникова Н. Г. 9321 
Онуфриюк В. 9874 
Орехов С. Д. 9604 
Орлов В. А. 9510 
Орлова Л. 9516, 9623, 9969 
Орлова Т. Д. 9786 
Орлович А. В. 9735 
Орловский П. В. 9102 
Осипов Г. В. 9146 
Оскирко А. И. 9489 
Оскирко Е. Н. 9462 
Осмоловская Л. Н. 9256 
Остапеня А. П. 9524 
Остахов К. В. 9943, 9954, 
9959--60, 9965 
Островекий А. Г. 9057, 
10007 
Островекий О. Г. 10007 
Охрименко А. А. 9283 
Павленко А. П. 9360 
Павлович А. А. 9068 
Павлович Н. В. 9837 
Павловский А. В. 9283 
Павлюкевич Ю. Г. 9772 
Павлюков С. Ю. 9273 
Павлють Э. И. 9885 
Падалко Л. П. 9666 
Пак В.С. 9283 
Пакуш Л. В. 9187 
Панов С. В. 9419 
Панова И. Й. 9393 
Панько Е. А. 9424 
Папко Л. Ф. 9772 
Парфенов В. И. 9593 
Пастернак Б. 9902 
Пастернак Б. Л. 9966 
Пастухов М. Й. 9058 
ПедаС. 9874 
Пекарский Ф. В. 9522 
Пелих С. А. 9757 
Пенязьков О. Г. 9562 
Перминов Й. В. 9273 
Перов Р. В. 9274-75 


Перро Ш. 9954-55 
Персикова Т. Ф. 9704, 9707 
Песин А. Д. 9430 
Пестис В. К. 9700-01 
Петкевич Л. А. 9399 
Петренко В. И. 9708 
Петров А. П. 9383, 9394 
Петроченко А. С. 9283 
Петроченко Е. Н. 9197 
Пецевич М. Н. 9467 
Пилипчук Л. А. 9551 
Пипченко Н. М. 9851 
Пирогов Н. Й. (9304) 
Пирогова Т. А. 9264 
Пирштук Т. Е. 9285 
Пиульский В. Г. 9738 
Пиіцик Т. В. 9198 
Плахова В. Т.- 

см. Плахова Т. В. 
Плахова Т. В. 9329 
Плескачева М. А. 9472 
Плеіцеев А. 9896 
Плыткевич С. М. 9110, 

9503, 9505, 9507 
Погоцкий А. К. 9647 
Подлипская З. И. 9941 
Подсадчик Л. В. 9649-51 
Поздняк А. В. 9632 
Позняк С. С. 9528 
Покало А. А. 9539 
Покровский А. И. 9664 
Полеіценкова Е. А. 9428 
Поликарпов В. А. 9682 
Поликсенова В. Д. 9588 
Полицук З. Н. 9847-48 
Полонецкая Л. З. 9107 
Полоник С. С. 9206-07, 

9216 
Полонский Я. 9893 
Полякова Т. Д. 9801 
Попков А. Н. 9755 
Попкова А. С. 9256 
Попова Й. А. 9821 
Потапов В. П. 9886-06 
Потехина О. Я. 9169, 9174 
Почепень О. Н. 9640 
Почкайло А. С. 9653 
Преснякова Е. В. 9186, 9256 
Примаков Н. С. 9489 
Пристром Е. 9230 
Пристром М. С. 9652 
Притыченко Е. В. 9467 
Проконина Ж. В. 9406-07 
Прокопенко Г. И. 9467 
Прокопович С. В. 9620 
Прокопчик Е. Г. 9330 
Прокопчук А. В. 9542 
Прокопчук О. Г. 9827 
Прокофьева Й. Н. 9056 
Прокофьева О. О. 9313 
Пролесковский О. В. 9146 
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Проневич А. Ф. 9369 


Пронько Л. В. 9467 
Пронько Т. П. 9639 
Протопопов А. В. 9818 
Процко Н. В. 9476 
Прудниченко М.  9225-26 
Пугачева Т. И. 9251-52 
Пустовалов В. 9938-40, 


9942, 9944- 48, 9950-53, 
9955, 9957-58 

Пустовалова И. 9938-40, 
9942, 9944-48, 9950-53, 
9955, 9957-58 


Пушкарева Т. Л. 9558 
Пушкин А. 9893 
Пылишева Й. А. 9121 
Пырочкин В. М. 9626 
Пятов В. В. 9084 
Радевич В. Н. 9222 
Радивилина В. Л. 9466 
Радыгина В. В. 9472 
Радько В. Н. 10007 
Развязная И. Б. 9769 
Разницын А. В. 9622 
Ракова Н. А. 9493 
Раковцы Г. М. 9457 


Ратникова И. Э. 9107, 9404 


Ратько Т. В. 9370-72 
Рахманов С. К. 9574 
Ревуцкая Т. А. 9822; 
Редько И. В. 9197 
Резниченко В. М. 9283 
Ринейская О. Н. 9584 
Рогач Т. М. 9842 
Рогов Ю. Й. 9632 


Роман (иеромонах) - 
см. Роман (Матюшин А.) 
Роман (Матюшин А.) 9863 


Романов Г. Н. 9653 
Романовец О. В. 9400-03 
Романовская А. 9103 
Романовский И. В. 9584 
Романюк В. Н. 9760 
Романюк Д. М. 9110 
Романюк Н. Н. 9489 
Романюк Р. 9874 
Ромаіцценко О. В. 9607 
Рослик Т. Ф. 10014 
Роіцина Е. В. 9759 
Рубанюк Э. В. 9843-44 
Рублевская Л. И. 10002 
Рубникович С. П. 9585 
Руденко Е. В. 9653 
Руденко Э. В. 9653 
Рудов П. К. 9694 
Рудович Р. В. 9396 
Рудой В. И. 9907 
Рукавицына С. Л. 9803 
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Русак Л. Г. 9276 
Русанду И. К. 9203 
Русилко Т. В. 9547 
Рутковская Ж. А. 9586 
Рыковский Г. Ф. 9593 
Рылеев К. 9896 
Рычкова Л. В. 9814 
Рябушко А. П. 9544 
Рябченко И. Ю.- 
см. Инолпу Е. 

Рясова С. Е. 9041 
Савастиенок А. Я. 9676-77 
Савельева Т. А. 9717 
Савенкова Т. А. 9183 
Савенок А. Л. 9499 
Савенок М. Ю. 9330 
Савицкая Л. И. 9467 
Савицкая Т. А. 9575 
Савицкий С. Э. 9620 
Савич Е. В. 9813 
Савич И. В. 9524 
Садовский В. В. 9056 
Сазонова С. М. 9323 
Сакевич В. Н. 9567 
Саливончик Н. 9874 
Самаль Л. С. 9208 
Самарин В. И. 9243 
Самсоненко С. 9967 
Самсонов П. А. 9115, 9788 
Санарская Е. И. 9466 
Саникович В. А. 9405 
Санько А. Ф. 9577 
Санько Е. П. 9289 
Саплица В. В. 9558 
Сапун И. Н. 9427 
Сарапкин А. 9911 
Сасим А. М. 9409 
Сахарук Н. А. 9648 
Сачкова В. В. 9466 
Сачок Г. И. (9066) 
Свиб А. Ф. 9237 
Свирид А. А. 9590 
Свитковская О. И. 9715 
Северянин И. 9902 
Седлухо О. В. 9757 
Секержицкий В. С. 9553 


Секержицкий И. В. 9553-54 


Семак Е. А. 9232 
Семашко Ю. А. 9672 
Семенченко В. П. 9527 
Семенчук А. А. 9505 
Семенюк Г. А. 9529 
Семеренко А. 9871 
Семич В. П. 9761 


Сенькевич Т. В. 9809, 9993 


Сенько С. Р. 9822 
Сергеева О. В. 9574 
Сергиевич Н. В. 9548 


Сергиенко Т. Г. 9031-34 
Сергун Н. В. 9350 
Сетько Е. А. 9546 
Сечко О. Й. 9383 
Сиваков А. П. 9649-51 
Сивакова С. П. 9611 
Сивец С. М. 9288 
Сидоров А. В. 9595 
Сидоров Й. П. 9757 
Сидорчук Й. П. 9263 
Симаньков Г. Н. 9864 
Синичка А. А. 9210 
Синкевич Р. В. 9974-75 
Синявская О. А. 9481 
Скалабан В. 10002; 
Скалабан В. В. - 
см. Скалабан В. 

Скок В. П. 9824 
Скорина Л. М. 9767 
Слободянюк А. И. 9392 
Случевский К. 9896 
Смагина Л. И. 9331 
Смирнова Г. Ф. 9411 
Смирнова Л. 9789 
Смолонский С. Л. 9283 
Смугалев А. С. 9283 
Смычек В. Б. 9631 
Снисаренко К. В. 9466 
Снопкова Е. И. 9313 
Солнцева А. В. 9634 
Соловьев В. 9896 
Соловьев С. 9966 
Сологуб Ф. 9896 
Солодовникова Н.Г. 9659 
Сорвиров Б. В. 9174 
Сорока В. 9874 
Сосно М. М. 9738 
Софронюк Й. 9874 
Спектор А.А. 9106, 9286 
Спиридонов А. В. 9042-43 
Стадник-Ясковец Е. П. 9633 
Станиславчик Л. И. 9120 
Станкевич С. И. 9708 
Стариков В. Я. 9209 
Старикова Л. Л. 9151 
Староверова Г. Н. 9822 
Старовойтова В. Л. 9466 
Староста В. 9497 
Старостенко В. В. 9113 
Сташкевич А. В. 9264 
Стенько А. А. 9600 
Степанова Н. А. 9571 
Стефанович А. И. 9588 
Стжалковский З. 9936 
Стрельцов Е. А. 9575 
Стреха Н. Л. 9367 
Строк Л. И. 9412, 9451 
Студеникина Е. Й. 9466 
Субцельный Д. Ю. 9657 


Суглоб В. П. 
Сукало А. В. 


Супрун-Белевич Л. Р. 


Супрунчук Н. В. 
Сурмач М. Ю. 
Сурский Д. О. 
Сухих Ж. Л. 
Суходольская А. В. 
Сухоруков В. Е. 
Суша Г. З. 
Сысоева Й. В. 
Сыцко В. Е. 
Сычова Е. К. 


Таганович А. Д. 
Таламай Е. 
Тананушко К. А. 
Тарабуко Н. И. 
Тарантей В. П. 
Таранухо Г. И. 
Таранчук В. Б. 
Тарасюк И. В. 
Тарусова Л. Г. 
Татаринов Ю. А. 
Таточко Е. П. 
Таяновская И. В. 
9405, 9464 
Тейкин В. В. 
Теплова В. А. 
Термелева Я. 
Тетка 
Тибец Ю. Л. 
Тимофеев Л. 
Тимошенко В. Я. 
Тимошенко И. В. 
9495 
Тимошенков В. В. 
Тимошенкова А. Н. 
Тимоіценко А. И. 
Титкова Т. С. 
Тиханович Н. У. 
Тихонова Т. В. 
Тишковский С. В. 
Ткаченко А. К. 
Толкачева О. В. 
Толстик А. Н. 
Толетик Н. В. 
Толстой А. 
Толстой А. Н. 
Толстой Л. Н. 
Томашевич А. В. 
Томкунае Ю. Й. 
Топелиуе З. 
Торжок А. Г. 
Торская И. В. 
Травникова О. М. 
Трахименок С. А. 
9909- 10 
Третьякевич В. К. 


9792 
9634 
9107 
9107 
9613 
9734 
9652 
9107 
9280 
9762 
9602 
9056 
9091 


9586 
9507 
9355 
9787 
9305 
9705 
9044 
9653 
9427 
9908 
9633 
9398, 


9703 
9994 
9874 
9902 
9708 
9871 
9496 


9153-54, 


9497 
9497 
9566 
9783 
9116 
9542 
9620 
9634 
9442 
9658 
9539 
9893 
9948 

(9304) 
9532 
9496 
9959 
9829 
9175 
9386 

9236 


9620 


Трушков Ю. Л. 9283 
Тулинов Е. С. 9283 
Тургенев Й. 9893 
Тышкевич Й. В. 9429 
Тютчев Ф. 9893 
Угликова И. В. 9820 
Углов В. В. 9228 
Углянец А. А. 9524 
Улич Н. В. 9471 
Урбан И. Г. 10007 
Урбан Э. П. 9706 
Урбанович И. Ю. 9357-58 
Урсул А. Д. 9203 
Урьева Н. Г. 9109 
Усаченко Й. А. 9814 
Усеня В. В. 9699 
Устименко В. В. 9538 
Устинович А. А. 9634 
Уфимцев В. 9624 


Ухванова-Шмыгова И. Ф. 
9813 


Ушинский К. Д. (9304) 
Федоренчик Е. В. 9566 
Федоров А. Й. 9283 
Федоров Д. В. 9992; 


Феофан (Говоров Г. В.) 
9141 
Феофан Затворник - 
см. Феофан (Говоров Г. В.) 
Фергусон С. 9142 
Фет А. 9893 
Феіценко А. П. 9303, 10025 


Филиппов Н. Н. 9805 
Филиппова Л. Е. 9176 
Филонов Й. П. 9665 
Фисенко С. П. 9562 
Фишер Б. 9798 
Фомин Н. А. 9585 
Фомина Т. В. 9850 
Фомченко Г. Н. 9582 
Фофанов К. 9896 
Францкевич Н. Н. 9596 
Фрейберг С. И. 9474 
Фролова А. В. 9183 
Фунт Ю. В. 9695 
Фурс И. Н. 9191 
Фурс С. Ф. 9614 
Фурсова Н. Г. 9846 
Хабарова С. П. 9473 
Хадосевич В. А. 9911 
Халиманович А. А. 9420 
Харитонова Е. А. 9473 
Хвагина Т. А. 9503, 9507 
Хижняк А. В. 9283 
Хитрова И. А. 9749 
Хмельницкая Е. А. 9393 


Хмельницкая Н. А. 9314 
Ходасевич В. 9896 
Ходянков А. А. 9707 
Ходянкова С. Ф. 9707 
Хомич Е. В. 9112 
Хомич Е. Г. 9066 
Хомич Е. О. 9108-09 
Хорень Ф. Ф. 9162 
Хоров О. Г. 9641 
Хотько А. А. 9040 
Хохлова Н. М. 9221 
Храмцов А. К. 9588 
Храмцова Е. Н. 9840 
Христина Л. Ф. 9061 
Хрусталев Б. М. 9760 
Хрусталева Е. К. 9634 
Хуре М. Н. 9666 
Хурсевич Г. К. 9590 
Царева Л. П. 9430 
Царева Н. Г. 9770-71 
Царук Ф. П. 9620 
Цветаева М. 9902; 
Цветкова Т. Н. 9912 
Цвік А. 9913 
Целикова Л. В. 9056 
Целуйко В. М. 9155 
Цибина Е. П. 9174 
Цилибина В. М. 9227 
Цывис Н. В. 9535-36 
Цывис Т. П. 9731 
Цымбаревич Е. Г. 9670 
Цыплюк С. Ф. 9914-15 
Чайковский Д. 9874 
Чеботарева Е. А. 9817 
Червинская А. И. 9417-18 
Червинский А. С. 9203 
Чергинец Н. Й. 9973 
Чердынцев В. А. 9675 
Черемных Д. В. 9430 
Черенко В. А. 9450 
Чернина Т. Н. 9647 
Чернушевич Ю. В. 9264 
Черный А. М. 9710 
Черный В. П. 9229 
Черный С. 9896, 9976 
Чернышевич В. И. 9563 
Чернявская А. С. 9331 
Чернявский М. Р. 9174 
Чернявский Ю. П. 9648 
Чеснов А. А. 9274; 75 
Чешик С. Л. 9629 
Чижик А. 9874 
Чистякова М. 9974- 75 
Чмыхов Б. А. 9695 
Чумак Т. А. 9496 
Чупанов Р. А. 9283 
Чуприе О. Й. 9269 
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Шавель С. А. 9666 
Шамко А. Й. 9619 
Шапетько А. А. 9524 
Шарай Г. 9914-15 
Шарамед Й. В. 9256 
Шарамет А. В. 9283 
Шарапова Й. А. 9311 
Шарова Н. С. 9419 
Шатерник Г. М. 9792 
Шатило С. Н. 9739 
Шатько В. И. 9280 
Шевцова Н. Ф. 9821 
Шевчук А. 9144 
Шевяко А. 9977 
Шейко Й. П. 9716 
Шекспир В. 9860, 9966 
Шелютто Б. В. 9708 
Шереметьева Т. Л. 10013 
Шило И. Н. 9496 
Шиманович И. Е. 9365, 
9383, 9394 
Шимбалев А. А. 9134-36, 
9552 
Шаинкевич В. С. 9467 
Шинкевич Н. В. 9762 


Шаироканов Д. Й. 9160, 9203 


Шуиряева Л. 9874 
Шиханцова Л. М. 9818 
Шишкина Т. В. 9556 
Шкурова Е. В. 9124 
Шлыков В. В. 9368, 
9388, 9443-45 
Шляго Н. Й. 9537 
Шнеперман Л. Б. 9353, 


9410, 9436-40, 9459-60 


Шоцкая Г. А. 9849 
Шпак О. Ю. 9254 
Шпилевская В. В. 9031-34 
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Шпинок Д. 
Штонда М. В. 
Шуканов А. С. 
Шукелович Н. К. 
Шулейко О. Л. 
Шульга Т. Ю. 
Шумак В. В. 
Шумак Г. А. 
Шумский В. 
Шумский Г. С. 


ІЦДеглов Г. Э. 


ІЦербакова М. Н. 


ІЦербакова С. Г. 
ІЦербик Д. В. 
ІЦербич Г. А. 
ІЦербо А. Г. 


ІЦигельская Т. В. 


Эдвардс Б. 
Эстулин Д. 


Юдин М. Д. 
Юркевич В. В. 
Юрченко В. Н. 
Юхнель Н. В. 
Юхновская В. Н. 
Юшкевич Н. В. 


Явных С. Б. 
Ягунов В. Б. 
Ядройцева И. А. 
Языков Н. 
Яковлев С. М. 
Яковук А. С. 
Яковук Т. И. 
Якубович Ж. М. 
Якубович О. И. 


9874 
9652 
9588 
9470 
9256 
9874 
9533 
9241 
9915 
9283 


9994 
9599 
9209 
9159 
9763 
9568-70 
9734 


9788 
9076 


9548 
9524 
9731 
9354 
9465 
9352 


9466 
9555 
9582 
9896 
9408 
9117 
9117 
9447 
9058 


Якубович П. 9896 
Якубович П. И. 10002. 
Якубович Т. Р. 9537 
Якушев А. П. 9765 
Янович Е. Й. 9107 
Янушко С. В. 9708 
Янчевский В. И. 9542 
Ярмолик В. Н. 9047 
Ярмолик С. В. 9047 
Ярмолинская М. М. 9427 
Яроцкий С. Д. 9681 
Ясева М. В. 9820 
Ясников Г. Е. 9057 
Ясовеев М. Г. 9520 
Яцкевич И. Г. 9162 
Яцкевич Я. Н. 9420 
Яцкова С. С. 9395 
Яцшцин Б. Ю. 9353, 9410, 


9436-40, 9459-60 


На англійскай мове 


АПаКзеуец А. 9200 
АзіаврувзКі У. М. 9559-60 
Вагакоу У. 5. 9559-60 
Руіеіко А. А. 10009 
Іуапоу 5. М. 9ІІ1 
Козігоу А. 9200 
Кга(Ко І. Е. 9559-60 
Кгеп( А. 9200 
ГліказреуісЕ А. 9200 
Маіеі б. М. 91 
Могозоу А. 9519 
ЗабаІеузКі М. А. 91 
ЗрізропокК Е. М. 9766 
УазіІКоу У. У. 10009 


УсіКкау 5. А. 9ІІ1 


ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне, 
Віцеб. вобл., даведнікі 9245 

Археалогія ў Беларусі 10003 

Батанічная навука ў Беларусі, гісторыя 9587 

Батанічныя даследаванні 9587 

Беларуская графіка, гісторыя 9790 

Беларуская літаратура 9097, 9996-98 

- гісторыя 9999, 10001 

Беларуская мова, бібліяграфічныя пака- 
зальнікі 9064 

- граматыка 9852. 

- дыялекты, Выганаўскае Палессе 9855 

- запазычанні французскія, слоўнікі 9854 

- метад. дапаможнікі для пачатковай школы 
9431, 9435 

- падручнікі і дапаможнікі 9853 

-- паспяховасць навучэнцаў у пачатковай 
школе, праверка 9435 

- пераклады на нямецкую мову 9857 

- стылістыка - гл. Стылістыка беларускай 
мовы 

Беларуская паэзія, гісторыя 10000 

Беларускі фальклор 9517, 9986 

- збіранне 1 запіс, практычныя работы наву- 
чэнцаў 9477 

Беларускі фальклор, Гомел. вобл. 9518 

Бібліяграфія ў Беларусі 9063 

Бібліятэкі, інфармацыйна-бібліяграфічная 
работа, кіраванне, падручнікі і дапа- 
можнікі 9073 

Бібліятэчная справа, Беларусь 9063 

Від (біялагічны) 9580 

Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гг. 9077 

Гістарычная навука 10015 

Гісторыя 10015 

Гісторыя, Беларусь 10022; -- гістарыяграфія 
10016; - падручнікі і дапаможнікі 10021 

- Заходняя Беларусь 10023-24 

- Мінск 9077 

- Усходняя Беларусь 10023-24 

Гравюра 9790 

Даведнікі, адміністрацыйна-тэрытарыяльнае 
дзяленне, Віцеб. вобл. 9245 

Дзеці дашкольнага ўзросту, методыка наву- 
чання 9421-22 

Дзяржава і права замежных краін, гісторыя 
9157 

Журналістыка, Беларусь, гісторыя, пад- 
ручнікі і дапаможнікі 9078 


Запаведнікі, Белавежская пушча 9098; - гіс- 
торыя 9523 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 9246 

Каталіцкая царква 9126 

Кнігадрукаванне ў Беларусі, гісторыя 9096 

Краязнаўства ў Беларусі, гісторыя 10003-04, 
10010-11 

Легенды і паданні беларускія 9098 

Лінгвістыка - гл. Мовазнаўства 

Лінгвістыка тэксту, падручнікі і дапаможнікі 
9853 

Лінгвістычныя атласы 9815, 9855 

Літаратуразнаўства, тэорыя 9986 

Літаратурнае чытанне, метад. дапаможнікі 
для пачатковай школы 9432-34 

- паспяховасць навучэнцаў у пачатковай шко- 
ле, праверка 9432-34 

Малітвы 9126 

Медыцынская біялогія 9580 

Міфы беларускія 9518 

Мовазнаўства 9811 

Мовазнаўства ў Беларусі, біябібліяграфічныя 
дапаможнікі 9064 

Музеезнаўства ў Беларусі 10003 

Музеі ваенна-гістарычныя, Мінск 9077 

Музычнае выхаванне ў дашкольных устано- 
вах 9421-22 

Папуляцыйная генетыка 9580 

Пераклад мастацкі 9857 

Песня беларуская народная, збіранне і запіс, 
практычныя работы навучэнцаў 9477 

Польская літаратура 9997 

Праваслаўная царква ў Беларусі 9125 

Проза 9996 

Расліны, назвы 9815 

Руская літаратура, гісторыя 9999 

Славянскія мовы, лексіка 9815 

Слоўнікі іншамоўных слоў у беларускай 
мове 9854 

Стылістыка беларускай мовы 9856 

Тэсты 9435 

Украінская літаратура, гісторыя 10001; - 
хрэстаматыі 9987--88 

Фізічная геаграфія 10010- 11 

Філалогія 9806-07 

Эмігранты беларускія ў Амерыцы, гісторыя 
9165 

Этналогія ў Беларусі, гісторыя 9515 
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Автоматизация производства 9774 

Автоматические системы управления 9774 

Автомобили легковые 9099 

- вождение 9737 

Автомобили легковые зарубежные, экс- 
плуатация 9685-93 

Автомобильная промышленность, 
9684 

Агропромышленный комплекс, математи- 
ческое моделирование 9173 

Административное право Беларуси 9250-52 

Адсорбенты, учебники и пособия 9764 

Академий искусств, Минск, справочники 
для поступаюіцих 9478 

Акционерные обіцества, Гомел. обл. 9188 

Алгебра 9541 

- метод. пособия 9440 

- письменные работы учаіцихся 9436-39 

-. самостоятельная работа учашцихся 9436-39 

- успеваемость учаіцихся, проверка 9436-39 

Альгология, учебники и пособия 9588 

Анатомия в Беларуси, научно-исследова- 
тельская работа 9598 

Анатомия клиническая 9597 

Английская литература 9995 

Английский язык 9818-22, 9824-25, 9828- 
29, 9833, 9835-37, 9839-40, 9845-46, 
9849 

- грамматика 9834, 9841 

- переводы на русский язык 9832 

- практические работы учаіцихся 9831 

Антикризисное управление предприятием 
9753 

Артериий нижних конечностей, болезни, ди- 
агностика ультразвуковая 9638 

Артрозы, лечение 9652 

Археологические памятники, 
Европа 10017 

Атомная энергетика - см. Ядерная энерге- 
тика 

Атомные электрические станции, аварии, 
Чернобыль, ликвидация последствий 
9152, 9615 

Аудиовизуальные материалы учебные 9326 

Аудит, история 9745 

Базы данных 9037-38 

Базы знаний 9037-38 

Баклажаны, возделывание на приусадебных 
участках 9713 

Баланс (бухгалтерский), составление 9746 

Балетмейстерское искусство, учебники и 
пособия 9795 

Банки 9194 

- учет и отчетность 9740 

Банковские операции, автоматизация 9192 

Безалкогольные  напитки, пройзводство 
9770-71 

Безопасность предприятий, нормативные и 
руководяіцие материалы 9668 


Европа 


Восточная 
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Белорусская литература 10002 

Белорусско-китайские экономические 0от- 
ношения 9301 

Белорусско-российские отношения 9146 

Беременность, гигиена 9660 

Бетонные конструкций, нормы и расценки 
9778 

Библиотеки, информационные системы ав- 
томатизированные 9075 

Библиотеки детские, работа с читателем 
9074 

Библия 9140 

Бизнес-план, составление, учебники и посо- 
бия 9191 

Биологическая наука 9579 

Биология 9578 

- методика преподавания 9452 

Биоорганическая химия 9584 

Биохимия 9582 

- лабораторные работы 9583 

- учебно-наглядные пособия 9586 

Биоэнергетика 9624 

Бисерное рукоделие, изучение в дДошколь- 
ных учреждениях 9426 

- энциклопедии 9789 

Бобовые культуры, агротехника 9705 

Бобовые травы многолетние 9705 

Богородицы культ 9134-36 

Боевые искусства китайские 9801 

Болезни, лечение 9626 

Болезни в пожилом и старческом возрасте 
9637 

Болезни у детей, диагностика ультразвуко- 
вая 9661 

Болота 9591 

Боль острая, лечение 9625 

Боль хроническая, лечение 9625 

Больницы клинические, Гродн. обл. 9626 

- Гродно 9620 

Больные, уход 9633 

Ботаника 9589 

Бухгалтерский учет 9749 

- автоматизация 9748 

- законодательство 9742, 

- история 9745 

- практические работы учаіцихся 9744 

Бухгалтерский учет в банках 9740 

- в страховых органах 9743 

Бюджет, Беларусь 9198 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
9133, 10025 

Вентиляция промышленная 9683 

Вероятностей теория 9547 

- задачи 9544 

Ветеринария 9701 

Ветхий Завет 9142 

Витамин В, биохимия 9581 

ВИЧ-инфекция, профилактика и борьба 
9657 


Внешнеторговые операции, учет 9228 

Внешняя торговля Беларуси 9223-24, 9227 

- Молдовы 9227 

Внутренние органы, анатомия и гистология 
9596 

Военная история 9286 

Военная психология 9285 

Военная техника 9679 

Военная техника, Беларусь 9282, 9680 

Военно-Воздушные Силы Республики Бе- 
ларусь 9279 

Военное дело 9281, 9284 

Военное искусство, история 9280 

Военно-полевая хирургия 9629 

Военные академии, Беларусь 9283 

Войнские части, психологическая служба 
9285 

Войска противовоздушной обороны, Бела- 
русь 9279 

Волейбол 9800 

Вооруженные Силы Республики Беларусь 
9680 

Воскресные школы, организация препода- 
вания 9140 

Воспитание в семье 9155, 9308-09 

Высшее образование 9483, 9492, 9495, 9498, 
9500 

- управление 9499 

Высшие учебные заведения, организация 
преподавания 9283, 9498 

Высшие учебные заведения, Беларусь, 
справочники для поступаюіцих 9482 

Вычисления на компьютерах, лабораторные 
работы 9044 

Вычислительная техника 9041 

Вычислительные сети 9031 

Вычислительные системы многопроцессор- 
ные, архитектура 9036 

Гадание на картах 9115 

Газеты, Гродн. обл., история 9079 

Газопроводы, постройка 9676 

Газораспределительные станции, постройка 
9676 

- технический надзор 9677 

- эксплуатация 9677 

Гастрит хронический, лечение 9642 

Генеалогия, Беларусь 10014 

География, метод. пособия 9447 

География, Беларусь, библиографические 
указатели 9066 

Геология, Беларусь 9577 

Геометрия, метод. пособия 9443-45 

Геометрия аффинная, учебники и пособия 
9542 

Геоморфология, Беларусь 9577 

Геополитика 9163-64 

Геоэкология, Беларусь 9577 

Гигиена 9608-09, 9611 

- метод. пособия для начальной школы 9446 


- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9446 

Гигиена беременности 9660 

- детского возраста 9472; 

- женцины 9607 

- питания 9610, 9612. 

- половой жизни 9607, 9613 

- радиационная 9152 

Гидромеханика 9557 

Гимнастика атлетическая 9488 

- дыхательная, справочники 9623 

Гинекология детского возраста 9661 

Глагол в английском языке, практические 
работы учаіцихся 9817 

Глазные болезни, диагностика 9659 

Головоломки 9102 

Горелки газовые, эксплуатация, 
безопасности 9682 

Гормоны, биохимия 9601 

Города, экология 9529 

Городские земли, оценка 9186 

Государственная служба, кадры, Беларусь 
9269 

Государственное право зарубежных стран 
9249 

Государственное регулирование экономики, 
Беларусь 9757 

Государственное управление 9276 

Государственное управление, Беларусь 9271 

Государство и право Беларуси 9299-300; - 
история 9158, 9160-61 

- зарубежных стран, история 9159, 9162 

- Китая 9299-3300 

- славянских стран, история 9162. 

Градостройтельство 9783 

Гражданский процессуальный кодекс Рес- 
публики Беларусь 9259 

Гражданское право Беларуси 9262-63 


техника 


Гражданственность, воспитание 9110; - в 
высшей школе 9493; - в начальной 
школе 9442 


Гражданство Беларуси 9110 

Графика прикладная, справочники 9734 

Греческий язык, словари 9827 

Грибные блюда, рецептура 9722 

Грибы, консервирование в домашних усло- 
виях 9724 

Демографическая политика Беларуси 9145 

Демократия 9240 

Деньги и денежное обраіцение 9194 

Дети, обеспечение безопасности 9308 

- психологические исследования, практиче- 
ские работы учаіцихся 9120 

Дети, Беларусь, социальная заіцита 9289 

Дети аномальные, воспитание и обучение 
9473 

Дети грудные, вскармливание и уход 9612 

Дети дошкольного возраста, методика обу- 
чения 9430 

- подготовка к школе 9428 
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- психология 9118 

- развитие творческих способностей 9424 

Дети раннего возраста, воспитание и обуче- 
ние 9429 

Дети с задержкой психического развития, 
здоровье и гигиена 9472; 

- физическое развитие 9472 

Дети физически дефективные, здоровье и 
гигиена 9472 

- физическое развитие 9472; 

Дети-сироты, Беларусь, социальная заіцита 
9310 

Детская психология 9118 

- практические работы учаіцихся 9120 

Детские игры и развлечения 9102 

Детские оздоровительные лагеря, Беларусь 
9320 

Детские энциклопедии 9108 

Детское творчество 9425, 9972 

Дефектология 9474 

Диабет сахарный, лечение 9646 

Диагностика ультразвуковая 9628 

Диалог 9324 

Диатомовые водоросли 9590 

Дидактика, справочники 9314 

Дидактические игры 9429 

Диетические блюда, рецептура 9610 

Дизайн - см. Художественное конструйро- 
вание 

Динозавры 9109 

Дисбактериоз кишечника, лечение 9643 

Дискурс 9813 

Диссертации докторские, заіцита 9487 

- методика работы 9487 

Дорожные покрытия, ремонт 9682 

Дошкольные учреждения, управление, кад- 
ры, повышение квалификации 9427 

Евангельские христиане-баптисты 9131-32, 
9140 

Еврейская культура 9972 

Естествознание 9520-21 

- учебники и пособия 9522 

Железнодорожный транспорт, охрана труда, 
самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9739 

Железные дороги, Беларусь 9282; - экс- 
плуатация 9282 

Железный век на территории Восточной 
Европы 10017 

Железобетонные конструкций, 
расценки 9778 

Желудочно-кишечные болезни у детей, ле- 
чение диетой 9645 

Женіцина, здоровье и гигиена 9605, 9607 

- психология 9150 

Животные, биология 9595 

Жилиіцное право Беларуси 9264 

Жития святых 9104 

Загадка 9102; 


нормы И 
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Заикание у детей 9474 

Закуски, рецептура 9727 

Занятость, Беларусь 9189-90 

Заповедники, Беловежская пуіца 9105 

Заіцита прав потребителей, Беларусь, зако- 
нодательство 9287 

Заіцита растений 9704 

Здоровый образ жизни, изучение в началь- 
ной школе 9468; - в школе 9330 

Здоровье 9608-09 

Здравоохранение, Беларусь 9657 

Здравоохранение, учреждения, охрана труда 
9617 

Земельное законодательство Беларуси 9265 

Земельное право Беларуси 9265 

Землепользование, Беларусь 9186 

Земли, Беларусь, оценка 9186 

Земляное полотно (железнодорожный) 9681 

Злаковые травы многолетние, семеноводст- 
во 9708 

Зоотехния 9701 

Зоотехния в Беларуси, история 9716 

Зубры, охрана, Беларусь 9527 

Иврит 9816 

Излучение (физический), взаймодействие с 
вешцеством 9564 

Икон культ 9134-36 

Имитационное моделирование, учебники и 
пособия 9550 

Иммунология, учебники и пособия 9603 

Инвалиды, врачебно-трудовая экспертиза 
9631 

- реабилитация 9631 

- социальная реабилитация 9288 

Инвестиции - см. Капитальные вложения 

Инвестиционные проекты 9168, 9176 

- анализ, математические методы 9167 

Инновации - см. Нововведения 

Иностранцы в Беларуси 9478 

Институты переподготовки и повышения 
квалификаций судей, работников про- 
куратуры, судов и учреждений юстициий 
Белорусского государственного универ- 
ситета, Минск 9502 

Интеграция экономическая 9232 

Интернет 9031, 9750 

- Меб-страницы, составление 9035 

Информатика 9041-42 

- лабораторные работы 9043 

- методика преподавания 9457 

-.- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9040 

Информационная технология 9045, 
9750 

Информация, заіцита 9030 

Ионизируюіцие излучения 9565 

- действие на организм 9630 

Искусствоведение 9786 

Испанский язык 9826 


9075, 


Исповедь 9128, 9139 

История, методика преподавания 9454 

История, Беларусь 9101, 10025 

- Восточная Европа 10017 

- Россия 10019-20 

- Украина 10019-20 

Иога, справочники 9623 

Кабинеты химии, охрана труда 9319 

Кадры, аттестация, Беларусь, нормативные 
и руководяіцие материалы 9177 

-- переподготовка, Беларусь, справочники 
9183 

- управление, практические работы уча- 
шихся 9057 

Календари для огородников лунные 9709 

- для садоводов лунные 9709 

Капитальные вложения, Гродно 9168 

Капуста, возделывание на приусадебных 
участках 9712 

Кариес зубов, лечение 9644 

Катализаторы, учебники и пособия 9764 

Католическое богословие 9127 

Качество продукций, управление 
9058; - учебники и пособия 9055 

Квантовая механика 9556 

Квантовая физика - см. Квантовая механика 

Кино анимационное 9326 

Кисть, болезни, лечение хирургическое 9658 

Китаеведение 10005 

Кодексы Беларуси 9233-35 

Коллойдная химия 9573 

Компьютеризация обучения 9317 

Компьютеры персональные 903 1, 9041 

- запоминаюіцие устройства 9047 

- операционные системы 9032 

- программирование 9029; -- практические 
работы учаіцихся 9039 

- программы графические 9042; - лабора- 
торные работы 9043-44 

- программы по бухгалтерскому учету 9748 

- процессоры табличные 9033; - изучение в 
школе 9457 

- процессоры текстовые 9034 

Конечности верхние, анатомия топографи- 
ческая 9600 

- нижние, анатомия топографическая 9600 

Конкурентоспособность (экономический) 9205 

Консервирование продуктов в домашних 
условиях 9724-25 

Конституционное право - см. Государст- 
венное право 

Конституция Беларуси 9247 

Конфликтология 9151 

Корпоративное управление 9750 

Космическая физика 9555 

Краеведение, Витеб. обл. 10007 

- Гомел. обл. 10006 

- Мин. обл. 10008 

Краеведческая работа в школе 9322 


9048, 


Кредит 9194 

Крецение 9144 

Криминалистическая тактика 9255 

Крупяные блюда, рецептура 9721 

Кулинария 9731 

- рецептура 9606, 9723, 9729 

Культура, история 9060 

Культурно-просветительные 
кадры, аттестация 9307 

Культурология 9060 

- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9061 

Легенды и предания белорусские 9105 

Легочные болезни, лечение 9640 

Лекарства, терминология 9621 

Лексикография 9814 

Лен, возделывание, Беларусь 9707 

Лесная таксация, учебники и пособия 9696 

Лесоведение 9699 

Лесоводство 9699 

Лесхозы, Могилев. обл. 9698 

- ІЦучин 9697 

Лингвистика - см. Языкознание 

Линейное программирование 9551 

Литература зарубежных стран 9993 

Литературная критика 9786 

Литературоведение 9993 

- самостоятельная работа учаішцихся вузов 
9858 

Лишайники, учебники и пособия 9588 

Логика 9123 

Логистика, справочники 9735 

Локомотивное депо, управление 9695 

Луковичные растения, выраіцивание 9715 

Любовь 9150 

Люминесценция 9561 

Макроэкономика 9170-72, 9175 

- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9174 

Малые предприятия, охрана труда 9755 

Маркетинг 9209, 9220-21 

Массаж лечебный 9622 

Массаж спортивный - см. Спортивный мас- 
саж 

Математика 9538-39 

- задачи, решение 9540 

- метод. пособия 9460; - для начальной 
школы 9456, 9458 

- методика преподавания в высшей школе 
9479-80 

- письменные работы учаіцихся 9459 

-. самостоятельная работа учаіцихся 9459 

- успеваемость учаіцихся, проверка 9459-60 

- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9456, 9458 

Математика высшая 9535-36, 9543 

- задачи 9544 

-. самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9537 

- учебники и пособия 9534 


учреждения, 
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Математика прикладная, учебники и посо- 
бия 9549 

Математическая статистика 9547 

- задачи 9544 

Математическая физика, уравнения, реше- 
ние 9545 

Математический анализ 9543, 9546 

Математическое моделирование 9173 

- учебники и пособия 9550 

Материаловедение 9664 

Машинная графика, лабораторные работы 

9044 

Машиностроение, внедрение передовой 

технологий и техники, учебники и по- 

собия 9665 

Машиностройтельные материалы 9664 

Мебельные предприятия, Слоним, история 

9775 

Медицина 9578 

Медицина катастроф 9630 

Медицинская помоіць первая 9625 

Международные отношения 9244 

- история 10018 

Международные р экономические 

9223-24, 9227, 9229, 9231-32 

Менеджмент 9050-51, 9053-54, 9195, 9695, 

9750, 9826 

- учебники и пособия 9055 

Методика преподавания в начальной школе 

9462, 9470 

- во школе, использование технических 

средств 9326 

Методическая работа (педагогический) в 

профессионально-технических  учили- 

шах, управление 9475 

Методология, учебники и пособия 9026 

Метрология 9058 

Метрология в Бресте 9059 

Механика деформируемых тел, учебники и 

пособия 9567 

Микология, учебники и пособия 9588 

Микроэкономика 9169, 9175 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь, история 9270 

Мировое хозяйство 9229 

Множеств теория 9541 

-  дипломное проектирование 9481 

- курсовое проектирование 9481 

Молитвы 9137-38 

Молодежь, социальные проблемы 9153-54 

-. социологические исследования 9153-54, 

9613 

Молодежь, Беларусь 9616 

Молочные продукты, пройзводство 9717 

Мониторинг окружаюццей среды 9525, 9590 

Мохообразные 9593 

Мужчина, психология 9150 

Музыкальная культура в Беларуси, история 
9793 


СВЯЗИ 
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- в зарубежных странах, история 9793 

Музыкальное воспитание в дошкольных уч- 
реждениях 9424 

- в начальной школе 9448 

- в школе 9328 

Мышцы верхних конечностей, боли, лече- 
ние 9649; - растяжка 9649 

- нижних конечностей, боли, лечение 9650; 
- растяжка 9650 

- туловиіцца, боли, лечение 9651; - растяжка 
9651 

Мясное производство 9717 

Мясные блюда, рецептура 9720 

Мясные продукты, пройзводство 9718 

Налоги и сборы 9197 

Налоги и сборы, Беларусь 9741; - норма- 
тивные и руководяіцие материалы 9199 

Налоговый учет 9741 

Народное образование 9303, 9312 

- кадры, аттестация 9307 

Народное образование, Беларусь 9299-300; 
- история 9302 

- Китай 9299-300 

- Минск 9298 

- Россия, история 9302, 9304 

Население, Беларусь 9145 

Населенные места сельские, Беларусь, со- 
циальное развитие 9189-90 

Наука, учебники и пособия 9026 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животно- 
водству, история 9716 

Научные работники, подготовка 9490 

Неврология 9654 

Нейрохирургия 9654 

Немецкая литература 9995 

Немецкий язык 9823, 9838, 9842, 9844 

- синтаксис 9843 

Неонатология, учебники и пособия 9634 

Неорганическая химия 9575 

Несчастные случай на пройзводстве 9761 

Нововведения 9051, 9149, 9203, 9212, 9303, 
9485, 9490, 9702, 9768 

- учебники и пособия 9665 

Новорожденные, векармливание и уход 9660 

Нравственное воспитание в школе 9329 

Обіцение, психология 9049, 9150 

Обіцества Красного Креста, Беларусь 9616, 
9618 

Обіцественная мысль в Беларуси, история, 
хрестоматии 9113 

Обіцественное мнение в Беларуси, социоло- 
гические исследования 9666 

Обіцествоведение, метод. пособия для на- 
чальной школы 9446 

- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9446 

Овоци, консервирование в домашних усло- 
виях 9724 


Овоіцные блюда, рецептура 9722 

Огнеупоры для стекловаренных печей 9772 

Огородничество приусадебное 9710 

Ограниченный контингент советских войск 
в Афганистане 9278 

Окружаюіцая среда, загрязнение радиоак- 
тивными веіцествами, Беларусь 9615; - 
влияние на организм, Беларусь 9152; - 
влияние на организм, Российская Феде- 
рация 9152; - контроль 9525 

- загрязнение химическими веіцествами, 
контроль 9531 

- мониторинг - см. Мониторинг окружаю- 
цей среды 

Операционное исчисление, задачи 9544 

Опорно-двигательный аппарат, анатомия 
9599 

Опухоли злокачественные, диагностика 9632 

Организаций, управление 9050 

Организация производства 9757 

Организация управления, психологические 
основы 9049 

Органы внутренних дел, кадры, управление, 
Беларусь, нормативные и руководяіцие 
материалы 9274-75 

Органы внутренних дел, Беларусь, законо- 
дательство 9272 

Ортопедические аппараты 9655 

Ортопедия 9629 

Остеопороз, диагностика 9653 

Отопление, нормы и расценки 9777 

Оториноларингология 9641 

Охота и охотничий промысел, Беларусь, 
правовые основы 9268 

Охрана окружаюіццей среды 9528 

- конвенций и соглашения международные 
9531 

- правовые основы 9266 

Охрана окружаюіцей среды, Беларусь, изу- 
чение в школе 9449 

- Брест. обл. 9526 

- Полесье 9530 

Охрана труда 9192, 9485-86, 9761 

- учебники и пособия 9181 

Палеогеография, Белорусское 
9576 

Палеозоология 9109 

Параличи церебральные у детей, реабили- 
тация больных 9655 

Патриотическое воспитание 9278 

Патриотическое воспитание в начальной 
школе 9442 

Педагогика 9305, 9313 


Поозерье 


Педагогическая психология 9306, 9325, 
9424, 9484, 9492 

Педагогические исследования 9327 

Педагогическое творчество 9318, 9452, 


9454, 9462, 9470 
Перец, возделывание на приусадебных уча- 
стках 9713 


Пивоваренное производство 9770-71 

Письмо, метод. пособия для начальной 
школы 9423 

- методика обучения 9423, 9428 

Питание 9731 

- гигиена 9610, 9612. 

Питание детей 9606 

- гигиена 9612 

Пиіцевые продукты 9731 

- анализ 9614 

- качество, нормативные и руководяіцие 
материалы 9767 

Пиіцевые производства 9768-69 

Плавание, практические работы учаіцихся 
9799 

- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9799 

Планеты 9552 

Пленки тонкие, получение 9572 

Подвижной состав (железнодорожный), 
тормозные устройства 9694 

Подземные сооружения городские, постройка 
9783 

Пожарное дело, практические работы уча- 
шихся 9619 

Пожарное оборудование, 
9273 

Пожарный надзор, Беларусь 9273 

Пожары, тушение, практические работы 
учаіцихся 9619 

Позвоночник, боли, лечение физкультурой, 
справочники 9623 

Полимеры 9773 

Политическая организация обіцества, Бела- 
русь 9813 

Политический процесе в Беларуси 9163-64 

Политология 9156 

Половая жизнь, гигиена 9607, 9613 

- психофизиологические основы 9605 

Постные блюда, рецептура 9730 

Права человека, международно-правовая 
заіцита 9242 

Права человека в СНГ, международно- 
правовая заіцита 9242 

Правила дорожного движения 9736-38 

Право 9236, 9239-40 

Право Беларуси 9163-64 

Правовые нормы, применение 9241 

Православие 9128, 9139, 9144 

Православная церковь 9134-37 

- история 9104 

Православная церковь в Беларуси, история 
9133 

Православное богословие 9129, 9141 

Правотворчество 9241 

Предпринимательство, учебники и пособия 
9191 

Предприятия, конкурентоспособность 9219 

- маркетинг 9763 


сертификация 
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- организация производства, учебники и по- 
собия 9759 

-- управление, информационные системы 
9750 

- финансы 9208 

- экономика 9208, 9752, 9757, 9762 

- юридическая служба 9758 

Прибыль предприятия, управление 9754 

Природные ресурсы, использование, управ- 
ление 9533; - экономическая эффектив- 
ность 9532-33 

Природные ресурсы, Беларусь, использова- 
ние, правовое регулирование 9271 

- Брест. обл., использование, экологические 
основы 9526 

Природоведение, метод. пособия для на- 
чальной школы 9446 

- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9446 

Причаіцение (религиозный) 9127 

Программирования языки, практические ра- 
боты учаішцихся 9039 

Программирования языки обьектно-ориен- 
тированные 9029 

Проза 9991 

Пройзведения искусства, анализ 9786 

Промышленность, Беларусь 9214 

Промышленные отходы 9756 

Промышленные предприятия, 
9751 

- энергетическое хозяйство 9760 

Профессиональная ориентация в 
9325 

Профсоюзная работа, Минск 9178 

Псалтырь 9138 

Психология 9119, 9122 

Психотерапия 9624 

Путеводители по Брестской области 9503 

- по Гродно 9505 

Путь (железнодорожный) 9681 

Пыль промышленная 9683 

Радиационная гигиена 9152 

Радиобиология 9630 

Радиовеіцание 9671 

Радиорелейная связь 9673 

Радиосвязь 9672, 9679 

Радиосигналы, передача по каналам связи 
9675 

Радиостанции 9673 

Радиотелефонная связь сотовая 9674 

Радиотехника 9675 

Радиоэлектронная аппаратура 9679 

Разведка и контрразведка, история 9277 

Рак, лечение 9635 

Растениеводство 9704 

- механизация, дипломное проектирование 
9496; - курсовое проектирование 9496 

Растения, рост и развитие 9592. 

Растения, Беларусь 9593 


экономика 


школе 
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Растительность болот 9591 

Растительные ресурсы, охрана 9591 

Ревизия и контроль 9743 

Региональная экономика 9185, 9187 

Редактирование 9810 

Ректоры высцих учебных заведений, СНГ 
9494 

Религиозное воспитание 9140 

Религия в Беларуси 9124 

Ремонтно-стройтельные работы, нормы и 
расценки 9777 

Респираторные болезни, лечение 9640 

Реставрация памятников искусства и мате- 
риальной культуры, нормы и расценки 
9776 

Ресурсосберегаюіцая технология в про- 
мышленности 9683 

Рефлексия (психологический) 9484 

Речь, расстройства у детей, исправление 
9473 

- расстройства у детей дошкольного возрас- 
та, исправление 9474 

Рисование 9788 

Риторика, практические работы учаіцихся 
9808 

Рождество Христово 9103 

Рожь озимая, возделывание, Беларусь 9706 

- селекция, Беларусь 9706 

-. семеноводство, Беларусь 9706 

Роза, выраіцивание 9711 

Ростовые веіцества, влияние на рост и раз- 
витие растений 9707 

Русская живопись, история 9791 

Русская литература 9989-91, 9994 

Русский язык, диктанты 9451 

- метод. пособия 9464; - для начальной 
школы 9441 

- самостоятельная работа учаіцихся 9453; - 
вузов 9850 

- переводы на английский язык 9832 

- пунктуация, справочники 9851 

- успеваемость учаіцихся, контроль 9464 

- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9453 

Русский язык для иностранцев 9847-48 

Русское искусство, история 9785 

Рыболовство, Беларусь, правовое регулирова- 
ние 9267 

Садоводство приусадебное 9710 

Салаты, рецептура 9727-28 

Сахарный диабет - см. Диабет сахарный 

Свобода вероисповедания в Беларуси 9124 

Связь 9733 

- аппаратура 9679 

Себестоймость в сельском хозяйстве, нор- 
мативные и руководяіцие материалы 
9747 

Сексология женская 9607 

Сельское хозяйство 9700-01 


Сельскохозяйственная продукция, кальку- 
ляция себестоймости, нормативные и 
руководяіцие материалы 9747 

Сельскохозяйственные культуры, питание 
минеральное 9707 

Сельскохозяйственные машины и орудия, 
детали, конструкция и расчет, диплом- 
ное проектирование 9489; - курсовое 
проектирование 9489 

Сельскохозяйственные предприятия, орга- 
низация производства 9702 

Сельскохозяйственные предприятия, Гомел. 
обл., история 9703 

Семейное право Беларуси 9258 

Семейный кодекс Республики Беларусь 
9261 

Семья и брак 9132 

- изучение в школе 9329, 9331 

- психологические основы 9121 

- социально-психологические проблемы 9155, 
9605 

Сердечно-сосудистые болезни, диагностика 
9639 

Сертификация продукции 9058 

Сертификация продукции, Брест 9059 

Сестринское дело 9633 

Символика 9787 

Синергетика 9212 

Системный анализ 9281 

Сказка, воспитательное значение 9465 

Словари греческого языка 9827 

Случайные процессы (математический) 9548 

Солнечная система 9106, 9552 

Солод пивоваренный ячменный, пройзвод- 
ство 9770 

Сопротивление материалов 9568, 9570 

- практические работы учаіцихся 9569 

Социализация 9153-54 

Социальная педагогика 9310, 9495 

Социальная психология 9119, 9121], 9147, 
9324 

Социальная работа 9495 

Социальная работа среди молодежи 9153-54 

Социальное развитие, Беларусь 9146 

- Российская Федерация 9146 

Социально-экономические проблемы разви- 
тия 9203, 9206-07 

Социально-экономические проблемы разви- 
тия, Беларусь 9163-64, 9187 

- Гродн. обл. 9185 

Социология, история 9148 

СПИД, профилактика и борьба 9657 

Спортивная медицина 9627 

Спортивная метрология 9803 

Спортивный массаж 9622 

Справочники, академии искусств, Минск 
9478 

- высшие учебные заведения, Беларусь 9482. 

- гимнастика дыхательная 9623 


- графика прикладная 9734 

--дидактика 9314 

- йога 9623 

- кадры, переподготовка, Беларусь 9183 

- логистика 9735 

- позвоночник, боли, лечение физкультурой 
9623 

- русский язык, пунктуация 9851 

- средние учебные заведения специальные, 
Беларусь 9476 

- транспорт, Беларусь 9735 

- художественное конструийрование 9734 

Средние века, история 10017; - хрестоматии 
9113 

Средние учебные заведения специальные, 
Беларусь, справочники для поступаю- 
цих 9476 

Стандартизация 9058 

Стандартизация, Брест 9059 

Стандарты, Европа 9684 

Стекловаренные печи 9772 

Стереохимия 9584 

Стоматологические болезни у детей, лече- 
ние 9644 

Стоматология 9647 

Стоматология терапевтическая 9648 

Страноведение 10013 

Страховые органы, учет и отчетность 9743 

Стройтельная механика 9568, 9570 

- практические работы учаіцихся 9569 

Строительство, экономика 9202 

Студенты, самоконтроль 9500 

- самообразование 9500 

- физическое воспитание, оценка, Беларусь 
9497; -- Польша 9497 

Судебная медицина, Беларусь 9238 

Судебно-медицинская экспертиза 9238 

Судебно-психиатрическая экспертиза 9237 

Судоустройство 9260 

Суставы, болезни, лечение 9652 

Тайнства христианские 9127 

Тайные обіцества 9076 

Тактическая подготовка 9284 

Таможенный контроль в Беларуси 9231 

Твердые тела, физика 9564 

- химия 9572, 9574 

Театральная жизнь в Беларуси 9796 

Театры сатиры, Минск 9796 

Текст (лингвистический), анализ 9813 

Телевидение 9671 

Теневая экономика 9256 

Теплоснабжение, Беларусь, нормативные и 
руководяіцие материалы 9668 

Теплотехнические измерения 9563 

Тесты 9436-39, 9456 

Техническое образование высшее 9491 

Технология, учебники и пособия 9759 

Товароведение 9662. 

- учебники и пособия 9056 
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Товарооборот 9209 

Томаты, возделывание на приусадебных 
участках 9714 

Торговля, Беларусь, нормативные и руково- 
дяіцие материалы 9222; 

Торговля розничная, Беларусь, норматив- 
ные и руководяіцие материалы 9287 

Торговые предприятия 9754 

Травматология 9629 

Транспорт, управление, математические ме- 
тоды, учебники и пособия 9549 

Транспорт, Беларусь 9736, 9738; - справоч- 
ники 9735 

Трибоника 9773 

Труд, Беларусь 9178 

Трудовое обучение в школе 9327 

Трудовой договор 9178 

Туберкулез, лечение 9636 

Туризм, влияние на окружаюіцую среду 
9210 

- управление 9826 

Туризм, Беларусь 9210, 9506; - правовое ре- 
гулирование 9213 

- Беловежская пуцца 9504 

- Брест. обл. 9507; - путеводители 9503 

- Гомел. обл. 9508 

- Гродно, путеводители 9505 

- Мин. обл. 9509 

Туризм школьников 9322 

Углеводородные газы сжиженные 9682. 

Уголовное право международное 9243 

Университеты потребительской коопера- 
ций, СНГ 9494 

- транспорта, военно-транспортные факуль- 
теты, Беларусь 9485-86 

- физической культуры, Беларусь, история 
9802 

Управленческий труд, кадры, повышение 
квалификации 9427 

- психология 9052 

Урбанизация, Беларусь 10012 

Урок, методика 9466-67, 9469 

Услуги (экономический) 9053 

- маркетинг 9204 

Устойчивость, теория, задачи 9544 

Учебно-воспитательная работа в начальной 
школе 9465-67, 9469 

- в школе 9323-24; - Борисов 9330 

Учение Храма 9068 

Учителя, аттестация 9316 

Учителя биологий, Гродно 9452 

- иностранного языка, подготовка 9321 

- истории, Гродн. обл. 9454 

- начальной школы, Гродн. обл. 9462, 9470 

Фармация, терминология 9621 

Физиология 9602. 

- практические работы учаіцихся 9604 

Физиология растений 9592; 

Физическая культура и спорт, Беларусь, ис- 
тория 9802 


138 


Физическое воспитание в высшей школе 
9488 

- в начальной школе 9450, 9468 

- в школе 9330 

- во вепомогательной школе 9472 

Физическое воспитание в высшей школе, 
Беларусь 9497; - Польша 9497 

Физкультурно-спортивная работа среди на- 
селения по месту жительства 9805 

Филология 9107, 9809 

Философия 9112, 9114, 9117 

- история, учебники и пособия 9116 

Философия в Беларуси, история, хрестома- 
тий 9113 

Финансовый кризис 9216 

Финансы 9193, 9196 

- управление 9195 

Фортепиано, методика и техника игры 9448 

Фотографические аппараты цифровые 9046 

Фотографические изображения, обработка 
цифровая 9046 

Фотография 9046 

Французская литература 9995 

Французский язык, практические работы 
учаіцихся 9830 

Фтизиатрия 9636 

Фундаменты, постройка, нормы и расценки 
9776 

Химия 9571, 9578 

Хирургия оперативная 9600 

Хиіцения, ответственность уголовная 9254 

- расследование 9254 

Хозяйственный процессуальный 
Республики Беларусь 9257 

Хордовые 9594 

Хороведение, учебники и пособия 9794 

Христианская мораль 9129, 9131-32, 9143 

Христианское богословие 9130-31, 9143 

Художественное воспитание 9311 

Художественное воспитание в детском саду 
9425 

Художественное 
вочники 9734 

- учебники и пособия 9787 

Художественные изделия самодельные 9425 

Художественные произведения, анализ 9786 

Цветоводство приусадебное 9711, 9715 

Цензура в Беларуси, история 9302 

Центральный Дом офицеров Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, история 9510 

Церковь и государство 9124 

Цитомегалия у детей, лечение 9656 

Частнопредпринимательская деятельность, 
Беларусь, государственное регулирова- 
ние 9189-90 

Челюстно-лицевая хирургия 9647 

Чтение, метод. пособия для начальной шко- 
лы 9455, 9461 

- методика обучения 9430; - в начальной 
школе 9463 


кодекс 


конструйрование, спра- 


Шахматная композиция 9798 

Шахматные задачи 9798 

Шахматы 9797 

Шея, анатомия 9597 

Школа, работа с родителями 9309 

Школьники, физическое развитие, оценка 
9450 

Школьные праздники, сценарии 9328 

Экологическое воспитание в начальной 
школе 9471 

- в школе 9332, 9449 

Экология 9528, 9608-09 

Экология, Полесье 9530 

Экономика 9205 

- математические методы 9173 

Экономика, Беларусь 9215, 9301 

- Китай 9301 

Экономическая 
9216 

Экономическая политика 9205 

Экономическая политика Беларуси 9212 

Экономическая преступность, Беларусь 
9256 

Экономическая социология 9149 

Экономические связи Беларуси с зарубеж- 
ными странами 9231 

Экономические учения в Беларуси, история 
9211 


безопасность, Беларусь 


- в зарубежных странах, история, учебники 
и пособия 9218 

Экономическое образование высшее, Бела- 
русь 9301 

- Китай 9301 

Экспертные системы 9037-38 

Электрическая связь 9672 

Электронные таблицы 9033 

- изучение в школе 9457 

Электротехника 9670 

Элементарные частицы (физический) при 
высоких энергиях 9555 

Эмбриология 9595 

Энергия, экономия, изучение в школе 9332 

Энергосберегаюіцая технология 9332 

Энергосберегаюіцая технология в промыш- 
ленности 9760 

Энциклопедий детские 9108 

- по бисерному рукоделию 9789 

Этикет 9516 

Ягоды, консервирование в домашних усло- 
виях 9725 

Ядерная физика, практические работы уча- 
шихся 9566 

Ядерная энергетика 9667 

Ядерная энергетика в Беларуси 9666 

Язвенная болезнь, лечение 9642. 

Языкознание 9812 
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ПАКАЗАЛЬНІК 


Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і 
фальклору 9986 

Алгебра 9333 

Анатаваны тэматычны план выпуску літара- 
туры на 2010 год 9062 

Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэн- 
ня, захавання, пераймання 9517 

Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, 
гісторыя і сучаснасць 9523 

Беларуская мова 9334-37 

Вертаград (Райскі сад) 9125 

Геаграфія мацерыкоў і краін 9339 

Гісторыя Беларусі, 1917-1945 гг. 9340 

Далоні цёплыя зямлі 9921 

Другія Тышкевіцкія чытанні (г. Лагойск, 15 
кастрычніка 2009 г.) 10003 

Захоўваем і памятаем 9077 

Здабыткі 9063 

Землязнаўства і краязнаўства 10010-11 

Каласавіны. Асоба Якуба Коласа ў літара- 
турна-творчым і грамадска-культурным 
асяроддзі Беларусі 9998 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 9246 

Карагодныя песні (карагоды) 9477 

Кароткая граматыка беларускай мовы 9852 

Кашалёк жорава 9978 

Куляшоўскія чытанні 9806 

Лепешаў Іван Якаўлевіч: навукова-педага- 
гічная дзейнасць у галіне беларускага 
мовазнаўства 9064 

Любы край, дарагі... 9925 

Матэрыялы  Агульнаславянскага лінгвіс- 
тычнага атласа. Раслінны свет 9815 

Ойча наш 9126 

Пакахай мяне, калі ласка... 9927 

Працы гістарычнага факультэта БДУ 10015 

Пушчанскія скарбы 9098 

Слова ў мове, маўленні, тэксце 9807 

Таджыкістан: імгненні вечнасці 9937 

“Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Бела- 
русі..." 10023-24 

Украінская літаратура 9987-88 

Юнацтва нашага шляхі 9932. 


Автомобили 9099 

Автомобильная промышленность. Руково- 
дство по применению КЕАСН 9684 

АгроОбзор 9201 

АгроПрактик 9702; 
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ЗАГАЛОЎКАЎ 


Актуальные вопросы переработки мясного 
и молочного сырья 9717 

Актуальные проблемы неврологии и нейро- 
хирургий 9654 

Актуальные проблемы экономики строй- 
тельства 9202 

Алгебра 9351-52, 9436; 39 

Алгебра в 7 классе 9353 

Алгебра в Ф классе 9440 

Альгология и микология 9588 

Аналитические материалы по итогам 2008- 
2009 учебного года 9298 

Английский глагол: выражение условных и 
нереальных действий 9817 

Английский язык 9354, 9818 

Английский язык в контексте ПсИхОлЛОГИй 
9819 

Английский язык в ситуациях социально- 
бытового обіцения 9820 

Английский язык в таблицах и правилах 
9355 

Английский язык для социальных работни- 
ков 9821 

Английский язык для спортсменов 9822. 

Анекдоты лучшие и нескучные 9866 

Анекдоты новейшие и смешнейшие 9867 

Анекдоты самые прикольные 9868 

Анекдоты самые, самые, самые 9869 

Анкета для девочек 9100 

Атомная энергетика: обіцественное мнение 
Беларуси 9666 

Аттестация кадров, присвоение категорий и 
разрядов 9177 

Аттестация педагогических работников в 
учреждениях культуры 9307 

Барановичи и окрестности 9503 

Безопасность вашего ребенка 9308 

Беларусь в современных геополитических 
условиях: политико-правовые и соци- 
ально-экономические аспекты устойчи- 
вого развития 9163-64 

Беларусь и мировые экономические процес- 
сы 9223-24 

Беларусь и Россия: социальная сфера и со- 
циокультурная динамика 9146 

Беларусь и Чернобыль 9615 

Беларусь - Китай 9299-301 

Белая уточка 9938 

Беловежская пуіца 9504 

Белорусская государственная академия ис- 
кусств 9478 


Белорусский экспорт 9225-26 

Библиографический указатель научных тру- 
дов доктора географических наук Г. И. 
Сачка 9066 

Библиотечная мозайка 9074 

Бизнес-Беларусь, 2009/10 9732 

Блюда из мяса и птицы 9720 

Блюда из риса 9721 

Ботаника 9589 

Бухгалтерский учет в банках 9740 

Бычок - черненький бочок 9939 

Бюллетень экологического состояния озер 
Нарочь, Мястро, Баторино (2008 год) 
9524 

В карусели семейных проблем 9309 

В помоіць педагогу, сдаюіцему экзамен на 
высшую квалификационную категорию 
учителя 9316 

Введение в литературоведение 9858 

Введение в нечеткую математику 9481 

Вестник пенитенциарной медицины 9253 

Взаймодействие излучений с твердым телом 
9564 

Вкусные блюда из овоіцей и грибов 9722 

Вкусные и полезные блюда для детей 9606 

Волонтерская политика Белорусского обіце- 
ства Красного Креста. Молодежная по- 
литика Белорусского обіцества Красно- 
го Креста 9616 

Волчья песня 9940 

Волшебные бусинки 9426 

Вопросы естествознания 9520 

Вопросы физиологиий 9602 

Враішательное движение. Статика. Механи- 
ка жидкостей и газов 9363 

Всемирная история Новейшего времени, 
1918-1945 гг. 9366 

Всеобіцая декларация прав человека 9242 

Вспомогательные средства и приспособле- 
ния в помоіць детям с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппара- 
та 9655 

Высокие технологий в структуре устойчи- 
вого развития: проблема соответствия 
ноосферным ценностям 9203 

Высшая математика 9535-37 

Высшие учебные заведения Республики Бе- 
ларусь 9482 

Генеральное соглашение между Правитель- 
ством Республики Беларусь, республи- 
канскими обьединениями нанимателей 
и профсоюзов на 2009-2010 годы 9178 

География материков и стран 9367 

Геометрия 9368 

ГЛХУ "ІЦучинский лесхоз"' 9697 

Городское методическое обьединение по 
направлению "Координация деятельно- 
сти ведуіцих (по методической работе) 
учреждений, обеспечиваюіцих получе- 
ние профессионально-технического 0б- 
разования" 9475 


Готовим в горшочках 9723 

Гражданский процессуальный кодекс Рес- 
публики Беларусь 9259 

Гродненской областной клинической боль- 
нице 60 лет. Через инновации - к успе- 
ху 9626 

Гродно инвестиционный: промышленность, 
строительство, туризм 9168 

20 лет вывода советских войск из Афгани- 
стана. Уроки боевых действий в Афга- 
нистане (1979-1989 гг.) и проблемы 
патриотического воспитания молодежи 
9278 

Деловая коммуникация 9828 

Диагностика и коррекция физического со- 
стояния детей 9450 

Диагностика психического развития 9120 

Диатомовые водоросли как биойндикаторы 
современного состояния окружаюіцей 
среды и их роль в палеоэкологий и био- 
стратиграфий (морфология, системати- 
ка, флористика, экология, палеогеогра- 
фия, биостратиграфия) 9590 

Диктанты по русскому языку 9451 

Документы Комиссии Кодекс Алиментари- 
ус по оценке мер контроля безопасно- 
сти пиіцевых продуктов 9767 

Достижения современной биологий, химий 
и медицины 9578 

Древняя история Восточной Европы 10017 

Жар-птица и Василиса-царевна 9945 

Женская сексология в повседневной прак- 
тике врача акушера-гинеколога 9607 

Живой мир 9455 

Завод Энергооборудование 9669 

Заготовки из овоіцей и грибов 9724 

Заготовки из ягод и фруктов 9725 

Заколдованная царевна 9946 

Закон Республики Беларусь "О бухгалтер- 
ском учете и отчетности". Учетная по- 
литика организации 9742 

Закон Республики Беларусь 9 января 2002 г. 
Хе 90-3 "О зашите прав потребителей" 
9287 

Западное оперативно-тактическое командо- 
вание ВВС и войск ПВО 9279 

Зашита и справедливость 9248 

Здоровье и окружаюіцая среда 9608-09 

Здоровьесберегаюіцие технологии в образо- 
ваниий детей с особенностями психофи- 
зического развития 9472. 

Знак-логотип 9734 

И физики, и лирики... 9874 

Из рога всего много 9981 

Издательство "Аверсэв" 9065 

Инвалидность и обіцество 9288 

Индивидуальные задания по высшей мате- 
матике 9544 

Инновационные аспекты трансграничного 
сотрудничества 9231 
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Инновационные технологиий в образова- 
тельном процессе 9303 

Инновационные технологий в пиіцевой про- 
мышленности 9768 

Инструкция о порядке применения Единой 
тарифной сетки работников Республики 
Беларусь 9179-80 

Информатика 9040 

Информатика в школе 9457 

Информационный справочник организаций, 
оказываюіцих услуги в области 
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь 
9657 

Искусство диалога 9324 

Исследования и разработки в области ма- 
шиностроения, энергетики и управле- 
ния 9085 

История военного искусства. Пути станов- 
ления и вероятные направления разви- 
тия военной стратегий и оперативного 
искусства 9280 

История государства и права Беларуси 9158 

История государства и права зарубежных 
стран 9159 

История обіцественной и философской 
мысли в Беларуси: эпоха Средневековья 
9113 

История развития бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 9745 

История России и Украйны 10019-20 

История русской литературы (ХХ век) 9992 

К Крашевескому в Романов и Долгое 9936 

Как заговорить о Боге? 9130 

Капуста. Как вырастить и заготовить 9712 

Каталог, 2010 9067 

Каталог продукции-2009. Бытовые электри- 
ческие приборы и осветительная аппа- 
ратура 9726 

Китаеведение в белорусском образователь- 
ном пространстве 10005 

Классика и современность 9809 

Кодекс Республики Беларусь о браке и се- 
мье 9261 

Кодексы Республики Беларусь 9233-35 

Комплект учебно-программной документа- 
ции базового повышения квалификациий 
управленческих кадров системы до- 
школьного образования 9427 

Королевский город Гродно 9505 

Коррекция нарушений речи у детей с сен- 
сорной, двигательной и интеллектуаль- 
ной недостаточностью 9473 

Краткий курс лекций по математике 9538 

Лельчицкий район, 85 лет 10006 

Лепельский район 10007 

Леса и люди Краснополыцины 9698 

Лиса, Зайка и Петушок 9947 

Лиса и Дрозд 9948 

Логарифмические и показательные уравне- 
ния, неравенства и их системы 9387 

Лучшие диеты 9610 
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Любанский район 10008 

Любимые салаты и закуски 9727 

Макроэкономика 9174 

Маркетинг: инструкций для профессиона- 

лов 9221] 

Математика 9459, 9539 

Математика в 5 классе 9460 

Математика. Школьный курс 9389 

Материалы докладов 42 научно-техни- 

ческой конференций преподавателей и 

студентов университета 9084 

Материалы Международной конференции 
по развитию национальной конкуренто- 
способности, созданию условий для ин- 
новационного пути развития и форми- 
рования экономики, основанной на зна- 
ниях 9205 

Материалы У Международных книговедче- 
ских чтений "Электронные библиотеки 
и ликвидация информационного нера- 
венства", Минск, 8-9 октября 2009 г. 
9075 

Материалы Республиканской научно-прак- 
тической конференции, посвяіценной 
Дню пожилых людей "Пожилой паци- 
ент в практике врача", І октября 2009 г., 
Минск 9637 

Материалы Республиканской научно-прак- 

тической конференции "Психолого- 

педагогическое образование в системе 

высшей школы", 18 марта 2009 г. 9492 

Материалы 3-го сьезда Государственной 

службы медицинских судебных экспер- 

тиз, 2-5 июня 2009, г. Минск 9238 

Медико-биологические последствия Черно- 

быльской катастрофы 9630 

Медико-социальная экспертиза и реабили- 

тация 9631 

Международная научно-техническая кон- 

ференция "Автоматический контроль и 

автоматизация пройзводственных про- 

цессов" 9774 

Международная научно-техническая кон- 

ференция "Полимерные композиты и 

трибология" (Поликомтриб-2009), Го- 

мель, 22-25 июня 2009 г. 9773 

Методические пособия по организации са- 
мозанятости безработных в сфере пред- 
принимательства, ремесленной  дея- 
тельности, агроэкотуризма и ведения 
личного подсобного хозяйства с изме- 
нениями и дополнениями 9189 

Методические рекомендаций по учету за- 
трат и калькулированию себестоймости 
сельскохозяйственной продукций (ра- 
бот, услуг) 9747 

Методическое пособие по охране труда для 
предприятий малого бизнеса 9755 

Методология исследований политического 
дискурса: актуальные проблемы содер- 
жательного анализа обіцественно- 
политических текстов 9813 


Министерство промышленности Республи- 

ки Беларусь 9214 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь, 1939-2009 9270 

Мир вокруг 9461 

Мир искусства и дети: проблемы художест- 

венной педагогики 9311 

Мировой литературный процесс: автор - 

жанр - стиль 9993 

Моделирование поверхностной конденса- 

ции малых примесей из газового потока 

9558 

Молодые исследователи - ботанической нау- 

ке, 2009 9579 

Морфологическая 

9632 

Музыкальные встречи 9328 

Мышечно-фасциальные болевые синдромы 

верхних конечностей 9649 

Мышечно-фасциальные болевые синдромы 

нижних конечностей 9650 

Мышечно-фасциальные болевые синдромы 
туловица 9651 

Наблюдение и уход за пациентами при на- 
рушениях физиологических отправле- 
ний 9633 

Наследие ЮНЕСКО 9506 

Научные труды Белорусской государствен- 
ной академии музыки 9793 

Научные труды кафедры русской литерату- 
ры БГУ 9990 

Национальная экономика Республики Бела- 
русь: проблемы и перспективы 9215 

Национальный детский образовательно- 
оздоровительный центр "Зубренок" 9320 

Не сидит без дела Гном 9428 

Немецкий язык для студентов-математиков 
9838 

Неонатология 9634 

Нетрадиционное лечение рака и других 1я- 
желых заболеваний методом Г. А. Мар- 
кова 9635 

Новогодние приключения 9102 

Нормативно-технические документы по 
экономике стройтельства. Ресурсно- 
сметные нормы на реставрационно- 
восстановительные работы по матери- 
альным историко-культурным ценно- 
стам 9776 

Нормативно-технические документы по 
экономике стройтельства. Ресурсно- 
сметные нормы на строительные конст- 
рукции и работы 9777 

Нормативно-технические документы по 
экономике стройтельства. Ресурсно- 
сметные нормы на строительные конст- 
рукций и работы. Каталог-кодификатор 
типовых сборных бетонных и железобе- 
тонных конструкций и изделий 9778 

О реализации в Новогрудском районе Дек- 

рета Президента Республики Беларусь 


диагностика меланом 


от 24 ноября 2006 года Хе 18 "О допол- 
нительных мерах по государственной 
зашите детей в неблагополучных семь- 
ях" 9289 

О Рождестве Христовом 9103 

ОАО "Слониммебель" 70 лет 9775 

Об органах внутренних дел Республики Бе- 
ларусь 9272 

Образовательный процесс: методика, опыт, 
проблемы 9283 

Обіцествоведение 9391 

Олимпиады по физике, 2009 9392 

Опорно-двигательная система 9599 

Организация производства в условиях пере- 
ходной экономики 9757 

Организация психологической работы в во- 
инской части 9285 

Основные правила торговли 9222 

Основы аффинной геометрий 9542 

Основы информатики и вычислительной 
техники 9041 

Основы конструйрования деталей машин 
9489 

Основы конфликтологий 9151 

Основы редактирования на русском языке 
9810 

Основы современного естествознания 9522 

Остеоартроз в терапевтической практике 
9652 

Ох и золотая табакерка 9982-83 

Охрана труда в вопросах и ответах 9182 

Первоклашка 9463 

Первые итоги работы фтизиатрической 
службы по внедрению стратегий "біор- 
ТВ' в практическое здравоохранение 
9636 

Переподготовка руководяіцих работников и 
специалистов в Республике Беларусь 
9183 

Переполох 9953 

Перспективы развития бронетанковой, ин- 
женерной и автомобильной техники в 
Вооруженных Силах Республики Бела- 
русь (с использованием результатов ис- 
следований на КОУ "Осень-2008") 9680 

Перцы и баклажаны. Как вырастить и заго- 
товить 9713 

План реализации Государственной про- 
граммы инновационного развития Рес- 
публики Беларусь на 2007-2010 годы 
9027 

Планы-графики реализаций проектов Госу- 
дарственной программы инновационно- 
го развития Республики Беларусь на 
2007-2010 годы 9028 

Подвиг героев не меркнет в веках 10025 

Подготовка научных кадров высшей квали- 
фикации в условиях инновационного 
развития обіцества 9490 

Познай Брестчину 9507 

Познай Гомелыцину 9508 
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Полесский регион и наука ХХІ века 9086 

Помидоры. Как вырастить и заготовить 
9714 

Пособие в помоіць государственному ин- 
спектору по пожарному надзору и Экс- 
перту-аудитору (техническому экспер- 
ту) при проведений работ по проверке 
соответствия продукций требованиям 
пожарной безопасности 9273 

Потешки, прибаутки 9956 

Правила бытового обслуживания потреби- 
телей 9719 

Правила добровольного страхования иму- 
іцественных интересов юридических 
лиц 9290 

Правила пользования электрической энер- 
гией. Сборник нормативных правовых 
актов Республики Беларусь 9663 

Правила технической эксплуатаций тепло- 
используюіцих установок и тепловых 
сетей потребителей. Правила техники 
безопасности при эксплуатациий тепло- 
используюіцих установок и тепловых 
сетей потребителей 9784 

Правила устройства и безопасной эксплуа- 
тации грузоподьемных кранов 9678 

Правила Ме 37 добровольного страхования 
риска непогашения кредита 9291 

Правила Ме 37 добровольного страхования 
риска непогашения кредита (с тарифа- 
ми) 9292 

Правила Ме 38 добровольного страхования 
строительно-монтажных рисков 9293 

Правила Ме 39 добровольного страхования 
убытков вследствие вынужденного пе- 
рерыва в пройзводстве 9294 

Правила Ме 39 добровольного страхования 
убытков вследствие вынужденного пе- 
рерыва в пройзводстве (с тарифами) 
9295 

Правила Ме 76 добровольного страхования 
гражданской ответственности за причи- 
нение вреда и расходов в связи с осуіце- 
ствлением профессиональной деятель- 
ности 9296 

Правила Хе 82 добровольного страхования 
гражданской ответственности за причи- 
нение вреда другим лицам и связанных 
с ней расходов (страхования обіцеграж- 
данской ответственности) 9297 

Право и демократия 9240 

Правовая служба предприятия 9758 

Православная церковь Беларуси в годы Ве- 
ликой Отечественной войны (1941-1945 
гг.) 9133 

Православные чудотворные иконы Божией 
Матери 9134-36 

Православный молитвослов на всякую по- 
требу 9137 

Правотворчество и правоприменение в со- 
временном обіцестве 9241 
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Практика устной и письменной речи анг- 
лийского языка 9840 

Практикум по нормальной физиологий 
9604 

Препаративная химия 9571 

Преподобный Нестор Летописец Печерский 
9104 

Проблемы качества образования в Беларуси 
и России в контексте интеграционных 
процессов 9312 

Проблемы лесоведения и лесоводства 9699 

Проблемы прогнозирования и государст- 
венного регулирования социально- 
экономического развития 9206-07 

Проблемы современного образования в тех- 
ническом вузе 9491 

Проверь себя 9841 

Пройзведение искусства - предмет анализа 
критика 9786 

Пройзводственные технологий 9759 

Профессиональное мастерство психолога 
9122 

Псалтирь и молитвы за упокой души 9138 

Пуховичский район. В самом сердце Бела- 
руси 9509 

Пуіцанские сокровицца 9105 

Развитие зоотехнической науки Беларуси 
9716 

Развитие Республики Беларусь в контексте 
демографической безопасности 9145 

Разноуровневый материал по грамматике 
английского языка (для самостоятель- 
ной работы) 9395 

Растительность болот: современные про- 
блемы классификации, картографиро- 
вания, использования и охраны 9591 

Региональные проблемы развития и регули- 
рования экономики 9187 

Регуляция роста, развития и продуктивно- 
сти растений 9592 

Республика Беларусь 9217 

Республиканское унитарное предприятие 
“Брестский центр стандартизации, мет- 
рологии и сертификаций" 9059 

Русская живопись 9791 

Русский язык 9397-05, 9464 

Русский язык как иностранный 9406-07 

Русский язык как иностранный. Филологи- 
ческий профиль 9408 

Самые вкусные салаты 9728 

Самые лучшие оздоровительные системы 
9623 

Сахаровские чтения 2009 года: экологиче- 
ские проблемы ХХІ века 9528 

Сборник задач по математике 9410 

Сборник изменений к изданию "Теплоснаб- 
жение. Сборник нормативных правовых 
актов Республики Беларусь". Дизайн 
ПРО, Тесей, 2007 9668 

Сборник иллюстраций к лекциям по биоло- 
гической химий 9586 


Сборник индексов изменения стоймостиИ 
ремонтно-стройтельных работ и ин- 
формации об отпускных ценах на мате- 
риалы и изделия 9779 

Сборник индексов изменения стоймости, 
цен и тарифов в строительстве по ре- 
гионам и в среднем по Республике Бе- 
ларусь 9780-82 

Сборник методических разработок по соци- 
ально-психологической реабилитации и 
адаптации населения, проживаюі:цего на 
загрязненных радионуклидами террито- 
риях России и Беларуси 9152 

Сборник нормативных правовых актов и 
иных документов, регламентируюі!цих 
кадровую работу в органах внутренних 
дел 9274-75 

Сборник статей победителей конкурса на- 
учных работ, выполненных курсантами, 
слушателями и студентами Академии 
МВД Республики Беларусь в 2009 году 
9089 

Севивон 9972 

Сельское хозяйство - проблемы и перспек- 
тивы 9700-01 

Сельскохозяйственная техника 9069 

Серебряный колокольчик 9957 

Система воспитательной работы вуза по 
формированию гражданской позиции 
молодежи 9493 

Система работы учреждения образования по 
формированию здорового образа жизни 
9330 

Система стандартов безопасности труда 
9184 

Сквозь призму сказки 9465 

Слово и словарь 9814 

Совет ректоров кооперативных вузов стран 
СНГ. "В единении - сила!" 9494 

Советы идуіцему на исповедь 9139 

Современные средства связи 9733 

Современные экологические проблемы ус- 
тойчивого развития Полесского региона 
ий сопредельных территорий: наука, 0б- 
разование, культура 9530 

Солдат Иванка 9984 

Солнечная система 9106 

Соломенный бычок 9958 

Социальное образование в высшей школе: 
реальность и перспективы 9495 

Социальный мир: роль молодежи в решений 
проблем ХХІ века 9153-54 

Способ комплексной диагностики низкой 
костной массы и остеопороза у детей и 
молодых взрослых 9653 

Справочник по дидактике в схемах и поня- 
тиях 9314 

Справочник по русской пунктуаций 9851 

Средние специальные учебные заведения 
Республики Беларусь 9476 


Стандарты Европейского комитета по стан- 
дартизации в электротехнике 
(СЕХЕІЕС) 9070-71 

100 мест на Земле, которые необходимо 
увидеть 10013 

Стокгольмская конвенция о стойких орга- 
нических загрязнителях 9531 

Столичная школа 9315 

Стоматология и челюстно-лицевая хирургия 
9647 

Страноведение Великобритании 9845 

Стратегический план развития Белорусско- 
го обіцества Красного Креста на 2008- 
2011 годы 9618 

Студенческая наука-2009 9091 

Студенческая наука как фактор личностного 
и профессионального развития будуіце- 
го специалиста 9090 

Теневая экономика: мировые тенденций и 
реалии Беларуси 9256 

Теоретические и методологические аспекты 
государственного управления 9276 

Теоретические основы товароведения 9056 

Теория бухгалтерского учета 9749 

Теория и история культуры 9060 

Терапевтическая стоматология 9648 

Технико-экономические обоснования для 
содействия организаций самозанятости 
безработных 9190 

Техническое обеспечение процессов в рас- 
тениеводстве. Курсовое и дипломное 
проектирование 9496 

Технологиий информатизаций и управления 
9045 

Технологиий использования интерактивного 
обучения в процессе подготовки учите- 
ля иностранного языка 9321] 

Технология пивоваренного и безалкоголь- 
ного производства 9770-71 

Транспорт и логистика Республики Бела- 
русь 9735 

Труды молодых специалистов Полоцкого 
государственного университета 9087-88 

Туристско-краеведческий вестник 9322 

1000 лучших рецептов домашней кухни 
9729 

Университетское образование: опыт тыся- 
челетия, проблемы, перспективы разви- 
тия 9498 

Управление качеством образования: опыт, 
проблемы, перспективы 9499 

Упроішценная система налогообложения 
9199 

Уроки по дидактической системе Л. В. Зан- 
кова. Уроки по образовательной систе- 
ме Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова 
9466 

Уроки по личностно ориентированному 
обучению в начальных классах 9467 

Успенский пост 9730 

Устранение зайкания у дошкольников 9474 


145 


Учебная деятельность студента университе- 
та: от управления к самоуправлению 
9500 

Учимся говорить по-английски! 9413 

Учимся цифровой фотографии 9046 

Учитель Библий 9140 

Учреждение образования "Белорусский тор- 
гово-экономический университет по- 
требительской коопераций" 9501 

Учреждение образования "Институт пере- 
подготовки и повышения квалификациий 
судей, работников прокуратуры, судов 
и учреждений юстиций Белорусского 
государственного университета" 9502 

Федор Набилкин и настояіцие богатыри 


Физика 9414-15 

Физическая культура, спорт и туризм в Го- 
сударственной программе возрождения 
и развития села на 2005-2010 годы 
9804 

Филолог 9107 

Философская мозайка 9117 

Флора Беларуси. Мохообразные 9593 

Формирование здорового образа жизни 
младших школьников 9468 

Фрукты, овоіци и продукты их переработки 
9072 

Хлеб наш насушцный 9143 

Хозяйственная деятельность и окружаюіцая 


среда 9704 
Хозяйственный процессуальный  кодекс 
Республики Беларусь 9257 
Царевна-лягушка 9960 
Центральный Дом офицеров 9510 
Человек и мир 9416 
Четвертичная геология, геоморфология, 


геоэкология Беларуси и сопредельных 
территорий 9577 

Читаем и говорим по-русски 9847-48 

Читаем сами. Кот и Мышь 9961 

Читаем сами. Переполох 9962 

Читаем сами. Про Сверчка 9963 

Читаем сами. Рыжая курочка 9964 

Читаем сами. Умей обождать 9965 

Что кому нравится 9976 

Чтобы было интересно 9469 
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60-я научно-техническая конференция сту- 
дентов и магистрантов, 20-25 апреля 
2009 г. 9080-83 

60 лет Гродненской областной клинической 
больнице 9620 

Эврика-2008 9305 

Экологическое воспитание 
школьников 9471 

Экономика предприятия 9762 

Экспорт 6: инвестиций 9230 

Энергия и среда обитания 9332 

Энциклопедия бисера. Фигурки из бисера, 
бисероплетение 9789 

Этикет 9516 

Эффективность биопрепаратов и регулято- 
ров роста при разных уровнях мине- 
рального питания льна-долгунца 9707 

Эхография в детской гинекологиий 9661 

Юбилейная научно-практическая конфе- 
ренция 9092-95 

Я - гражданин Республики Беларусь 9110 

Ядерная физика 9566 

Лаіуепіз іп Ібегашга 9995 

Капеоо 9685 

Коіео5 9686 

Іарипа 9687 

І овап 9688-89 

Мазіег 9690 

Мегапе 9691 

Запд4его 9692 

Зупбо! 9693 


младших 


ВеіІапіз. Еасі5, 2009 10009 

ВеіоуегрзКауа ризрсра 9511 

Еоік Вегіаее оЁ бе “Уогіа: ўот ёе раі, 
ІгопеВ пе ргезепі, іпіо е Ёбішге 9519 

Ріазта ррузіс5 апа рІазта іесрпоіогу 9559-60 

Ргіограпк. Мепабег оГ К 7 В бтопр 9200 

Рузсра'5 ігеавш'ез 9111 

Русгсга ВіаоуліезКа 9512 

Зрибсігпа ОМЕЗСО 9513 

Тре Іпіегпайолпа! Ттаіпіпе Сепіег оп Міггайоп 
апі Сопбайпе ТтгаЁісКкіпе іп Нитап 
Веіпез 9166 

Тре ОМЕ5СО регіаге 9514 


ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Амерыка 
унутр. палітыка 9165 
Белавежская пушча, нацыянальны парк 
ахова навакол. асяроддзя 9523; турызм 
9511-12 
Беларусь 
бібл. справа 9063; бібліягр. 9063; 
гісторыя 10016, 10021-22; дзярж. права 
9246; краязнаўства 10009; літаратура- 
знаўства 9997--98; турызм 9513-14 
Віцебская вобласць 
дзярж. права 9245 
Выганаўскае Палессе 
мовазнаўства 9855 
Гомельская вобласць 
фальклор 9518 
Еўропа 
турызм 9511 
Заходняя Беларусь 
гісторыя 10023-24 
Усходняя Беларусь 
гісторыя 10023-24 


Афганистан 
вооруж. силы 9278; образование 9278 

Барановичи 
туризм 9503 

Барановичский район 
туризм 9503 

Баторино, озеро 
экология 9524 

Беларусь 
ботаника 9593; внутрен. политика 9163- 
64; воен. техника 9680; вооруж. силы 
9282; высш. образование 9301, 9478, 
9482, 9497, 9501-02; география 10012; 
геология 9577; гос. адм. упр. 9269-72, 
9302; гос. право 9124; демография 9145; 
животноводство 9716; здравоохранение 
9616, 9618; клинич. медицина 9657; 
криминалистика 9256; междунар. Экон. 
отношения 9223-24; музыка 9793; наука 
9027-28; образование 9299-02; охрана 
окружаюіцей среды 9527; право 9158, 
9160-61, 9163-64, 9233-35, 9257, 9259, 
9261, 9299-300; проф. образование 
9476; психология 9152; растениеводство 
9706; религия 9124; соц. помоіць 9287; 


социология 9146, 9152, 9217; стр-во 
9780-81; торговля 9222-27, 9230, 9287; 
трансп. 9735, 9738; труд 9177-79, 9183; 
туризм 9506, 9509; философия 9113; 
финансы 9199; формы полит. орг. 9158, 
9160-61, 9299-300; христианство 9133; 
экономика 9163-64, 9211], 9214-17, 
9230, 9301; электросвязь 9732; ядер. 
энергетика 9666; языкознание 9813 
Беловежская пуіца, национальный парк 
туризм 9504 
Белорусское Поозерье 
геология 9576 
Борисов 
обіцеобразоват. шк. 9330 
Брест 
стандартизация 9059 
Брестская область 
туризм 9507 
Восточная Европа 
археология 10017; история 10017 
Гомельская область 
туризм 9508; экономика 9188 
Гродненская область 
газ. 9079 
Гродно 
здравоохранение 9620, 9626; клинич. 
медицина 9626; обіцеобразоват. шк. 
9452; туризм 9505; экономика 9168 
Европа 
туризм 9504 
Китай 
высш. образование 9301; краеведение 
10005; образование 9299-301; право 
9299-300; формы полит. орг. 9299-300; 
экономика 9301 
Кобринский район 
охрана окружаюіцей среды 9526 
Краснопольский район 
лесное хоз-во 9698 
Красносельский, городской поселок, Волко- 
высский район 
обіцеобразоват. шк. 9462 
Лельчицкий район 
краеведение 10006 
Лепельский район 
краеведение 10007 
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Литва 
торговля 9230; экономика 9230 
Любанский район 
краеведение 10008 
Минск 
труд 9178 
Молдова 
торговля 9227 
Мястро, озеро 
экология 9524 
Нарочь, озеро 
экология 9524 
Новогрудский район 
образование 9289; соц. помоцць 9289 
Островец, городской поселок, Островецкий 
район 
начал. обучение 9470 
Полесье 
охрана окружаюіцей среды 9530; эколо- 
гия 9530 
Польша 
высш. образование 9497 
Пуховичский район 
туризм 9509 
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Радунь, городской поселок, Вороновский 
район 
обіцеобразоват. шк. 9454 
Российская Федерация 
психология 9152; социология 9146, 
9152; торговля 9230; экономика 9230 
Россия (до 1917 года) 
гос. адм. упр. 9302; история 10019-20; 


образование 9302 
Слоним 
меб. пром-сть 9775 
СНГ 
высш. образование 9494; междунар. 
право 9242 
СССР 
фот. 9792 
Украйна 


история 10019-20 
Чернобыльская зона, Беларусь 
здравоохранение 9615 


ІЦучин 
лесное хоз-во 9697 


ПАКАЗАЛЬНІК СЕРЫЙ 


Беларускі фальклор 9978 

Бібліятэка французскай драматургіі 9861 

Дыдактычны матэрыял 9335, 9337 

Карткі-заданні 9334, 9341-42, 9345 

Кнігарня пісьменніка 9923, 9927 

Рабочыя сшыткі 9338, 9344, 9347, 9349 

Серыя "Гуманітарныя навукі" 9515, 9518 

Серыя "Моваведы Беларусі" 9811 

Серыя "Ні хлебам адзіным жывы чалавек" 
9932 

Серыя "Рабочыя сшыткі" 9348 

Скарбы сусветнай літаратуры 9935 

Урок у пачатковай школе 9343 

Школьная бібліятэка 9979 

Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам 9346 


Беларусь: вчера и сегодня 10002 

Беларусь историческая 9908 

Библиотека предлагает 9074 

Библиотека успешного студента 9250 

Библиотека учителя 9353, 9440, 9447, 9460 

Библиотека юриста 9262 

Биоэнергетика для спецелужб 9624 

Государственная система каталогизациий 
продукций 9726 

Деятельность классного руководителя 9324 

Дидактические материалы 9436- 39, 9443- 
45, 9459, 9464 

Домашний учитель 
84, 9588, 9394 

Домашняя педагогика 9430 

Духовные открытия 9130 

Жемчужины Беларуси 9503, 9505 

Знаем свой права 9264 

Индексы - Цены - Тарифы 9779-82 

Карточки-задания 9397, 9416, 9446, 9458 

Книжка Ф книжка 9455, 9461, 9463 

Любимые сказки 9939-40, 9946-47, 9953, 
9955, 9957-58 

Национальный  комплеке р нормативно- 
технических документов в стройтельст- 
ве 9776-78 

Педагогическая мастерская 9330 

Подписная серия "Современному бухгалте- 
ру" 9746 

Полный справочник 9516, 9623, 9789 

Праздник в школе 9328 

Рабочие тетради 9357-59, 9393, 9398, 
9419-20 

Рыцарство. Шляхта. Дворянство 10014 


9373, 9378-79, 9383- 


Серия "Азбука развития" 9423 
Серия "Все для школы" 9451 


Серия "Высшая школа бизнеса" 9051, 
9188, 9208, 9757 

Серия "Высшее образование" 9271 

Серия "Гуманитарные науки" 9124, 9148- 


49, 9203, 9227, 9247, 9266, 9269, 9613 
Серия "Домашний погребок" 9712-14 
Серия журнала "Рецепты на каждый день" 

9720-23, 9727 
Серия журнала "Худеем с удовольствием" 

9610 


Серия "Мировая экономика" 9228 

Серия "Мой секреты" 9100 

Серия "Моя любимая книжка" 
9954, 9956, 9959-65 

Серия “Научные труды белорусских уче- 
ных" 9160, 9211 

Серия "Рабочие тетради" 9362 

Серия "Раскраска малышам" 9974-75 

Серия "Растем вместе": для любяіцих роди- 
телей 9606 

Серия "Решаем домашние задания" 9351-52, 
9365, 9368, 9414-15 

Серия "Солнышко" 9355 

Серия "Социальная педагогика. Социальная 
работа" 9310 

Серия "Урожайные сотки" 9711, 9715 

Серия "Энергосбережение и энергоэффек- 
тивность" 9726 

Серия “Юридическое обозрение" 
9233-35, 9237 

Сказки бабушки Ганны 9981-85 

СМИ и художественная культура 9786 

Современные подходы в обучениий 9466-67 

Современный белорусский детектив 9910 

Справочник-ориентир 9258 

Справочник школьника 9377-4411 

Урок в начальной школе 9356, 9374-75 

Ученые Республики Беларусь 9066 

Читаем в школе 9938, 9942, 9944-45, 9948, 
9950-52 

Школа и семья 9309 

Школьная библиотека 9941, 9966, 9973 

Школьникам, абитуриентам, учаіцимся 
9065, 9370-72, 9380-82, 9386, 9389, 
9391-92, 9404, 9410, 9412, 9417-18, 
9457 

Энциклопедия народной мудрости 
25, 9730 


9428, 9943, 


9180, 


9724- 


149 


ПАКАЗАЛЬНІК МОЎ (АКРАМЯ БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ), 
НА ЯКІХ НАДРУКАВАНЫ КНІГІ 


Англійская 


9111, 9166, 9200, 9511, 9514, 9519, 


9559--60, 9766, 10009 


Польская 
9512-13 


ПАКАЗАЛЬНІК ПАМЫЛКОВЫХ І5ВМ 


І5ВА 975-985-418-864-5 
І5ВМ 975-985-418- 866-9 
І5ВА 975-985-418-879-9 
І5ВА 978-895-465-597-0 
І5ВМ 978-985-13-2178-6 
І5ВА 978-985-14-1435-8 
І5ВМ 978-985-14-1439-6 
І5ВМ 978-985-14-1441-9 
І5ВМ 978-985-14-1445-7 
І5ВМ 978-985-15-0356-4 
І5ВА 978-985-16-0746-0 
І5ВМ 978-985-16-1853-4 
І5ВМ 978-985-16-2365-1 
І5ВМ 978-985-16-2462-7 
І5ВА 978-985-16-4945-3 
І5ВМ 978-985-16-5311-5 
І5ВА 978-985-16-6940-6 
І5ВА 978-985-16-6952-9 
І5ВА 978-985-16-7043-3 
І5ВА 978-985-418-900-0 
І5ВА 978-985-434- 756-1 
І5ВХ 978-985-442-700-4 
І5ВА 978-985-466- 150-5 
І5ВМ 978-985-469-241-8 
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9037-38 
9037 
9038 
9107 
9785 
9868 
9869 
9866 
9867 
9788 
9355 
10013 
9109 
9728 
9106 
9099 
9789 
9623 
9286 
9159 
9583 
9227 
9647 
9705 


І5ВМ 978-985-498- 198-7 9120 
І5ВА 978-985-499-299-0 9653 
І5ВА 978-985-500-3005-3 9990 
І5ВА 978-985-518-091-4 9576 
І5ВА 978-985-521-088-8 9996 
І5ВА 978-985-646-355-9 9732 
І5ВА 978-985-901-974-6 9273 
І5ВА 978-985-5252-23-9 9760 
І5ВА 978-985-6260-34-9 9657 
І5ВА 978-985-6347-53-Х 9796 
І5ВА 978-985-6534-21-1 9734 
І5ВАМ 978-985-6731-48-8 9262 
І5ВА 978-985-6742- 88-3 9870 
І5ВА 978-985-6765-14-1 9630 
І5ВА 978-985-6884-91-1 9890 
І5ВМ 978-985-6898-03-0 9712 
І5ВА 978-985-6898-04-7 9713 
І5ВА 978-985-6898-05-4 9714 
І5ВА 978-985-434931-2 9774 
І5ВА 978-9856-46356-6 9732 
І5ВА 985-6675-04-0 9667 
І5ВА 987-985-520- 128-2 9466 
І5ВА 987-985-520-129-9 9471 
І5ВМ 9789859011474 9214 


СПІС ЗАМЕЖНЫХ КНІГ, 
ВЫДАДЗЕНЫХ З УДЗЕЛАМ БЕЛАРУСКІХ ВЫДАЎЦОЎ 


(2471-2651) 


2471. Айнгербер, А. Английский язык. Шпаргалка для путешественника З Епе!ізсй Ёіг 
ушаіегуее5. Рег зсрпеПе Кш Ёй Напаеераск : учебное пособие / Ангела Айнгербер, Сузанна 
Лееб ; [перевод с немецкого Н. А. Ганиной]. -- Москва: Астрель: АСТ ; Вепіа [еіс]: 
І апеепссреіі, 2009. - 128 с. -- (Возьми с собой в дорогу). -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-271-24613-5 (Астрель). -- ІВА 978-5-17- 
060944-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-7421-9 (Харвест). -- [09-2369 у]. 


2472. Айрделл, Р. Рисуем женские фигуры / Рассел Айрделл ; [перевод с английского 
И. Борисовой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 28, [3] е. -- (Уроки рисунка и живописи : 
портреты и фигуры : уголь, карандаш). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-025311-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-09413-2 (Астрель). -- І5ВМ 
978-985-16-7108-9 (Харвест). -- [09-2466 у]. 


2473. Аксенов, В. П. Сундучок, в котором что-то стучит : приключенческий роман / Ва- 
силий Аксенов ; художник Г. Мазурин. -- Москва: Астрель : АСТ, 2009. -- 286 с. -- (Серия 
“Внеклассное чтение"). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВМ 978-985-13-9197-0 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-271-15219-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17- 
040162-8 (АСТ). -- [09-2405 у]. 


2474. Акунин, Б. Пелагия и белый бульдог : [роман] / Борис Акунин. -- Москва: АСТ: 
АСТ Москва, 2009. -- 284, [2] е. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 
экз. -- І5ВА 978-5-17-059795-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-01276-8 (АСТ Москва). -- І5ВМ 
978-985-16-0096-6 (Харвест). -- [09-2386 у]. 

2475. Алексеев, А. С. Кто есть кто в российской рок-музыке / Александр Алексеев. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2009. --- 559 с. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 
4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-048654-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-24160-4 (Астрель). -- І5ВМ 
978-985-16-7343-4 (Харвест). -- [09-2482 у]. 

2476. Алексеев, С. Т. Россия: мы и мир : [роман-эссе] / Сергей Алексеев. --- Москва : 
АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 252, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 
1500 экз. -- І5ВА 978-5-17-049462-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-7470-1 (АСТ Москва). -- 
І5ВХ 978-985-16-4085-6 (Харвест). -- [09-2362 у]. 


2477. Андреева, Н. В. Утро ночи любви : роман / Наталья Андреева. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2009. -- 316, [3] е. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-058679-0 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-23479-8 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-6934-5 (Харвест). - [09-2407 у]. 


2478. Ауэрбах, А. Губка Боб - суперзвезда : [сказка] / текст Анни Ауэрбах ; иллюстра- 
ции Марка О'Хары ; [перевод Елены Зайцевой]. --- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 63 с. -- 
(Губка Боб Квадратные Штаны). --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 6000 
экз. -- І5ВА 978-5-17-058686-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-23468-2 (Астрель). -- І5ВМ 978- 
985-16-7438-7 (Харвест). - [09-2365 у]. 


2479. Баткус, М. Рисунок: [перевод с английского] / Майкл Баткус. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2009. --- 31 с. -- (Первые шаги). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). 
--. 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-026370-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-09558-0 (Астрель). -- 
І5ВАМ 978-985-16-7103-4 (Харвест). - [09-2465 у]. 

2480. Бенсон, Э. Бисероплетение для новичков / Энн Бенсон ; [перевод Р. Н. Аскаровой]. 
-- Москва: АСТ, 2009. -- 111, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 
2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-057301-1 (АСТ). -- І5ВА 978-985-16-7333-5 (Харвест). -- 
[09-2438 у]. 
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2481. Бенсон, Э. Бисероплетение для новичков / Энн Бенсон ; [перевод Р. Н. Аскаровой]. 
-- Москва: АСТ, 2009. -- 111, [1] е. -- На обложке автор не указан. --- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-055534-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
16-7334-2 (Харвест). -- [09-2439 у]. 


2482. Берендт, Г. Обецать - не значит жениться, или Вы просто ему не нравитесь : вся 
правда о мужчинах / Грег Берендт, Лиз Туччилло ; [перевод с английского Е. И. Филиппо- 
вой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 170, [3] е. -- (Психология на каждый день). -- 
Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-16- 
7472-1 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17-032647-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-0333-6 (АСТ Моск- 
ва). -- [09-2383 У]. 


2483. Берендт, Г. Обецать - не значит жениться, или Вы просто ему не нравитесь : вся 
правда о мужчинах / Грег Берендт, Лиз Туччилло ; [перевод с английского Е. И. Филиппо- 
вой]. --- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. - 170, [3] с. -- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 3000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-058277-8 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
403-01051-1 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7471-4 (Харвест). -- [09-2384 у]. 


2484. Большая детская энциклопедия. Хочу все знать : суперэнциклопедия для 
школьников / [Кларисе Денио и др. ; перевод с французского: Г. Д. Журавская и др.]. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2009. -- 413 с. -- Авторы указаны на обороте титульного л. --- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 6100 экз. -- І5ВУ 978-5-17-040057-7 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-15203-0 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-4677-3 (ошибоч.). - [09-2459 у]. 


2485. Браун, Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского А. А. 
Файнгара]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 474, [1] с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-062717-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02497- 
6 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7491-2 (Харвест). -- [09-2424 у]. 


2486. Ваш малыш от рождения до трех лет : полное руководство по уходу за ребенком 
/ [перевод с английского Н. Юркевич]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 251 с. -- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВУ 978-5-17-046927-7 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-19140-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-4194-5 (Харвест). -- [09-2413 у]. 


2487. Веллер, М. И. Легенды Невского проспекта / М. Веллер. -- Москва: АСТ: АСТ 
Москва, 2009. - 414, [1] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 190000 экз. 
(1-17-й з-ды 180 тысяч). -- І5ВА 978-985-13-7465-2 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17-035453-5 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-1350-2 (АСТ Москва). -- [09-2393 у]. 


2488. Веллер, М. И. Легенды Невского проспекта / М. Веллер. -- Москва: АСТ: АСТ 
Москва, 2009. -- 414, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 15000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-062372-3 (АСТ). -- І5ВА 978-5-403-02305-4 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985- 
16-7477-6 (Харвест). -- [09-2394 у]. 

2489. Вилкенсхоф, У. Справочник по эхокардиографий : содержит 157 иллюстраций и 
62 таблицы / Урсула Вилкенсхоф, Ирмтраут Крук; при участии Феликса Мюр-Вилкенсхофа ; пе- 
ревод с немецкого Н. А. Михайловой при участии А. П. Пиланта под редакцией Д. Г. Лазю- 
ка. --- Москва: Медицинская литература, 2009. --- 223 с. --- Издано при участии издателя Ф. 
И. Плешкова (Витебск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-89677-048-0 (Медицинская литература). 
-- І5ВМ 978-985-6333-11-1 (ошибоч.). -- [09-2517 у]. 


2490. Вильмонт, Е. Н. Девственная селедка / Екатерина Вильмонт. --- Москва: Астрель: 
АСТ, 2009. -- 284 с. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 6000 экз. (доп. ти- 
раж). -- І5ВМ 978-5-271-23806-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-059238-8 (АСТ). -- І5ВА 978- 
985-16-7010-5 (Харвест). -- [09-2492 у]. 


2491. Вильмонт, Е. Н. Нашла себе блондина! : [роман] / Екатерина Вильмонт. -- Моск- 
ва: АСТ: Астрель, 2009. --- 299, [2] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-053425-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-20874-4 (Астрель). -- І5ВМ 
978-985-16-5352-8 (Харвест). -- [09-2406 у]. 


2492. Вильмонт, Е. Н. Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры : [роман] / Екате- 
рина Вильмонт. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 319 с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-042504-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-17142-0 
(Астрель). -- І5ВІМ 978-985-16-1892-3 (Харвест). -- [09-2345 у]. 


2493. Вильмонт, Е. Н. Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры : [роман] / Екате- 
рина Вильмонт. -- Москва : АСТ : Астрель, 2009. -- 319 с. -- Издано при участии 
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ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- ІВА 978-5-17-043840-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
17143-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-1891-6 (Харвест). -- [09-2361 у]. 


2494. Вышнепольский, В. Й. Рабочая тетрадь : к учебнику "Черчение" А. Д. Ботвинни- 
кова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского / В. Й. Вышнепольский. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2009. - 79 с. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 15000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-051348-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-20128-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
4805-0 (Харвест). -- [09-2446 у]. 


2495. Гайдар, А. П. Повести и рассказы / Аркадий Гайдар. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2009. --. 558, [2] с. -- 2500 экз. -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-043862-4 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-17417-9 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-7593-3 (Харвест). -- [09-2397 у]. 


2496. Гайдар, А. П. Повести и рассказы / Аркадий Гайдар. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2009. --- 558, [2] с. -- (Веемирная детская библиотека). --- На титульном л. в выходных дан- 
ных: Планета детства. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 
978-985-16-7592-6 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17-045239-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-17403-2 
(Астрель). - [09-2479 у]. 

2497. ГИА-2010. Экзамен в новой форме. История России : 9-й класе : тренировочные 
варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестаций в 
новой форме / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: Е. 
А. Гевуркова и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 61, [1] е. -- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- ІВА 978-5-17-062945-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
25207-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7408-0 (Харвест). -- [09-2447 у]. 


2498. ГИА-2010. Экзамен в новой форме. История России : 9-й класе : тренировочные 
варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестаций в 
новой форме / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: Е. 
А. Гевуркова и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 61, [1] е. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-062946-6 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-25205-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7318-2 (Харвест). -- [09-2451 у]. 


2499. ГИА-2010. Экзамен в новой форме. Русский язык : 9-й класе : тренировочные 
варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестаций в 
новой форме / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: И. 
П. Цыбулько, Л. С. Степанова]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 59, [1] с. -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 20000 экз. -- І5ВА 978-5-17-061989-4 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-25201-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7342-7 (Харвест). -- [09-2448 у]. 


2500. ГИА-2010. Экзамен в новой форме. Русский язык : 9-й класе : тренировочные 
варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестаций в 
новой форме / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: И. 
П. Цыбулько, Л. С. Степанова]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 59, [1] с. -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 30000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-061988-7 
(АСТ). -- І5ВА 978-5-271-25200-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7317-5 (Харвест). -- 
[09-2452 у]. 


2501. Гласефорд, К. Рисунок пером и тушью : линия, фактура, цвет / Карл Глассфорд ; 
[перевод с английского О. Герасиной]. -- Москва: АСТ : Астрель, 2009. -- 63, [1] е. -- 
(Библиотека художника). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-022902-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-08015-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
7331-1 (Харвест). -- [09-2420 у]. 


2502. Гончаров, И. А. Обломов : [роман] / Иван Александрович Гончаров. -- Москва: 
АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 493, [1] с. -- (Золотая классика). --- Издано при участий ООО 
"Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-049952-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-8003- 
0 (АСТ Москва). -- І5ВХ 978-985-16-7463-9 (Харвест). -- [09-2341 у]. 


2503. Гончаров, И. А. Обломов : [роман] / Иван Александрович Гончаров. -- Москва: 
АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 493, [1] с. -- (Мировая классика). --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-042278-4 (АСТ). -- І5ВІ 978-5-9713-4163- 
5 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-1043-9 (Харвест). -- [09-2389 у]. 


2504. Граф-Риманн, Э. Испанский язык. Шпаргалка для путешественника З брапізсй іг 
ушпіегуее5. Рег зсрпеПе Киш Ёй Напагерёск : учебное пособие / Элизабет Граф-Риманн ; 
[перевод с немецкого Н. А. Ганиной]. -- Москва : Астрель : АСТ ; Вегіір [еіс.] : Іапееп- 
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зсреісі, 2009. --- 128 с. -- (Возьми с собой в дорогу). --- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-271-24726-2 (Астрель). -- І5ВХ 978-5-17-061213-0 
(АСТ). -- І5ВА 978-985-16-7446-2 (Харвест). -- [09-2368 У]. 


2505. Граф-Риманн, Э. Португальский язык. Шпаргалка для путешественника з 
Рогіцгіевізсі Ўіг ппіегугее5. Рег зсрпеПе Кш5 Ёй Напаеерёск : учебное пособие / Элизабет 
Граф-Риманн ; [перевод с немецкого Н. А. Ганиной]. -- Москва: Астрель: АСТ; Вегііа [еіс.]: 
І апеепсспеі«і, 2009. -- 128 с. -- (Возьми с собой в дорогу). -- Издано при участий ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-271-24824-5 (Астрель). -- І5ВАУ 978-5-17- 
061304-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-7435-6 (Харвест). -- [09-2370 у]. 

2506. Грибы / [перевод с итальянского Ф. Двин]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 
303 с. -- (Справочник). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 2500 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-009961-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-02836-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
7330-4 (Харвест). -- [09-2418 у]. 


2507. Грибы / [перевод с итальянского Ф. Двин]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 
303 с. -- (Справочник). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 2500 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-059247-0 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-23879-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
7329-8 (Харвест). -- [09-2419 у]. 


2508. Гудкайнд, Т. Второе правило волшебника, или Камень слез : [фантастический ро- 
ман: в 2 кн.] / Терри Гудкайнд ; [перевод с английского К. Россинского, С. Югова и О. Ко- 
совой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. --- (Век Дракона). --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-008988-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-3369-2 
(АСТ Москва). 

Кн. 1. -- 620 с. -- І5ВМ 978-5-17-001591-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-3367-8 (АСТ Мо- 
сква). -- І5ВМ 978-985-13-8446-0 (Харвест). - [09-2511 у]. 

2509. Кн. 2. -- 652 с. -- І5ВА 978-5-17-001592-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-3368-5 
(АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-13-8447-7 (Харвест). -- [09-2512 у]. 


2510. Дашкова, П. В. Вечная ночь : роман / Полина Дашкова. -- Москва: АСТ: Аст- 
рель, 2009. --- 603, [2] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. (доп. 
тираж). -- І5ВА 978-5-17-057945-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-23112-4 (Астрель). -- І5ВА 
978-985-16-6892-8 (Харвест). -- [09-2515 у]. 


2511. Девитт, Д. Тайны итальянской кухни : рецепты для гурманов / Дэйв Девитт ; [пе- 
ревод с английского А. Ф. Николаевой]. -- Москва: АСТ, 2009. --- 335 с. -- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-050366-7 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-16-7124-9 (Харвест). -- [09-2411 у]. 


2512. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо ; [перевод с английского М. А. Шишма- 
ревой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 446, [1] с. -- (Любимое чтение). -- Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-13-7274-0 (Харвест). -- І5ВМ 
978-5-17-035037-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-13266-7 (Астрель). -- [09-2487 у]. 


2513. Егорова, Н. Стой, а то укушу! : [повесть-сказка] / Наталья Егорова. -- Москва : 
Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2009. - 191, [2] е. -- (Прикольный детектив). -- Издано 
при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-271-21760-9 (Астрель). -- 
І5ВХ 978-985-16-7431-8 (Харвест). -- [09-2381 у]. 


2514. Железников, В. К. Чучело : повесть / В. Железников. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2009. --- 220, [1] с. -- (Любимое чтение). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
2500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-027324-9 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-10354-4 (Астрель). -- І5ВМ 
978-985-16-7444-8 (ошибоч.). -- І5БВМ 978-985-16-7445-5 (ошибоч.). -- [09-2350 у]. 


2515. Железников, В. К. Чучело : повесть / В. Железников. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2009. --- 220, [1] е. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 
978-5-17-062321-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25383-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7444-8 
(Харвест). -- [09-2351 у]. 

2516. Железников, В. К. Чучело : повесть / В. Железников. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2009. --- 220, [ГІ] е. -- (Лучшие книги для девочек). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 1500 экз. -- І5ВА 978-5-17-041269-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-15897-1 (Аст- 
рель). -- І5ВА 978-985-16-7445-5 (Харвест). -- [09-2352 у]. 


2517. Загеншнайдер, Э. Французский язык. Шпаргалка для путешественника З 
ЕгапэдбзізсВ іг ппіегуее5. Рег зсрпеПе Кш5 Ёй Напагераск : учебное пособие / Эльке За- 
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геншнайдер ; [перевод с немецкого Н. А. Ганиной]. -- Москва: Астрель: АСТ; Вегіір [ебс.]: 
І апеепссреіі, 2009. -- 128 с. -- (Возьми с собой в дорогу). -- Издано при участиий ООО 
"Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-271-24725-5 (Астрель). -- ІВА 978-5-17- 
061212-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-7345-8 (Харвест). -- [09-2367 у]. 


2518. Заходер, Б. В. Избранное : стихи, сказки, переводы, пересказы / Борис Заходер. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2009. --- 686, [1] е. -- На титульном л. в выходных данных: Планета 
детства. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
062323-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25385-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7468-4 (Харвест). 
“2. [09-2483 у]. 


2519. Заходер, Б. В. Про всех на свете : [стихи и сказки] / Борие Заходер. -- Москва : 
Астрель : АСТ, 2009. - 174, [1] с. -- (Хрестоматия школьника-2). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВА 978-5-271-09869-7 (Астрель). -- І5ВА 978-5- 
17-025921-2 (АСТ). -- І5ВХ 978-985-16-5957-5 (Харвест). -- [09-2372 у]. 

2520. Заходер, Б. В. Про всех на свете : [стихи и сказки] / Борис Заходер. -- Москва : 
Астрель : АСТ, 2009. - 174, [1] с. -- (Любимое чтение). --- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-271-11210-2 (Астрель). -- І5ВІХ 978-5-17-028831-1 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-13-4393-1 (Харвест). -- [09-2373 у]. 

2521. Знаменская, А. Рябиновый мед. Августина : роман / Алина Знаменская. --- Москва: 
АСТ: АСТ Москва, 2009. - 571, [1] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
1500 экз. -- І5ВА 978-5-17-049486-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-01229-4 (АСТ Москва). -- 
І5ВА 978-985-16-7055-6 (Харвест). -- [09-2338 у]. 


2522. Знаменская, А. Рябиновый мед. Августина : роман / Алина Знаменская. --- Москва: 
АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 571, [1] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-049367-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-9974-2 (АСТ 
Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6322-0 (Харвест). -- [09-2491 у]. 


2523. Игнатова, М. Анастасия. Большая книга оберегов и талисманов для всей семьй / 
Мария Игнатова. -- Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. --- 309 с. --- (Свет. Сила. Доб- 
ро). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-93878-905-0 
(Прайм-Еврознак). -- І5ВМ 978-985-16-6963-5 (Харвест). -- [09-2495 у]. 

2524. Карамзин, Н. М. Бедная Лиза : [повесть] / Н. М. Карамзин. -- Москва: Астрель: 
АСТ, 2009. -- 156, [2] с. -- (Любимое чтение). -- Издано при участийи ООО "Харвест" 
(Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-271-13922-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-036021-5 
(АСТ). -- І5ВА 978-985-16-7607-7 (Харвест). -- [09-2376 У]. 

2525. Карамзин, Н. М. Бедная Лиза : [повесть] / Н. М. Карамзин. -- Москва: Астрель: 
АСТ, 2009. -- 156, [2] е. -- (Хрестоматия школьника). --- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-271-13924-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-036432-9 
(АСТ). -- І5ВА 978-985-16-7605-3 (Харвест). -- [09-2377 у]. 


2526. Карамзин, Н. М. Бедная Лиза : [повесть] / Н. М. Карамзин. -- Москва: Астрель: 
АСТ, 2009. -- 156, [2] е. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- 
І5ВМ 978-5-271-13923-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-036431-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16- 
7606-0 (Харвест). -- [09-2378 у]. 


2527. Карамзин, Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. -- Москва: 
АСТ: АСТ Москва, 2009. --- 991 с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 
экз. -- І5ВА 978-5-17-037900-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-2549-9 (АСТ Москва). -- І5ВМ 
978-985-13-7428-7 (Харвест). -- [09-2454 у]. 


2528. Каратеев, М. Д. Русь и Орда: историческая эпопея / Михаил Каратеев. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 953, [2] с. -- (Великая судьба России). --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-061698-5 (АСТ). -- І5В 978-5-271-25041- 
5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7460-8 (Харвест). -- [09-2340 у]. 


2529. Каратеев, М. Д. Русь и Орда: историческая эпопея / Михаил Каратеев. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 953, [2] с. -- (Великие властители в романах). --- Издано при уча- 
стиий ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-061882-8 (АСТ). -- І5ВХ 978-5- 
271-25131-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7461-5 (Харвест). -- [09-2392 у]. 

2530. Карписонова, Р. А. Садовые цветы от А до Я / Р. А. Карписонова, Т. С. Русинова, 
Л. П. Вавилова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 317 с. -- На обложке авторы не указа- 
ны. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-025610-5 
(АСТ). -- І5ВХ 978-5-271-09743-0 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-5840-0 (Харвест). -- [09-2412 у]. 
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2531. Кац, Э. Э. Литература: 6-й класе: учебник для обіцеобразовательных учреждений : в 
2 ч. / Э. Э. Кац, Н. Л. Карнаух. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-013952-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-23886-4 (Астрель). 

Ч. І. -- 254, [1] с. -- 4000 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-058710-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
23458-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-6925-3 (Харвест). -- [09-2513 у]. 


2532. Ч. 2. -- 254, [І] с. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-059298-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
271-23847-5 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-7125-6 (Харвест). - [09-2514 у]. 


2533. Кинг, С. Сияние : [роман : перевод с английского] / Стивен Кинг. -- Москва: АСТ: 
АСТ Москва, 2009. - 412, [2] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 
экз. -- ІЗВА 978-5-17-045076-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-5429-1 (АСТ Москва). -- І5ВМ 
978-985-16-2623-2 (Харвест). -- [09-2477 у]. 


2534. Кинг, С. Стрелок ; Извлечение тройх ; Бесплодные земли : [из цикла "Гемная 
башня" : фантастические романы] / Стивен Кинг ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. -- 
Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 1006, [1] с. --- Заглавие переплета: Темная башня. -- 
Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-033697-5 (АСТ). 
- І5ВА 978-5-9713-0699-3 (АСТ Москва). -- І5ВАХ 978-985-16-2881-6 (Харвест). -- [09-2396 у]. 


2535. Клиника Мэйо. Полная семейная медицинская энциклопедия. Большая со- 
временная медицинская энциклопедия : [перевод с английского] / Скотт С. Литин глав- 
ный редактор. -- 3-е изд., полностью переработанное и дополненное. --- Москва: АСТ: Ас- 
трель, 2009. --- 1426 с. -- Заглавие переплета: Большая современная медицинская энцикло- 
педия. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
055644-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-21665-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7059-4 (Харвест). 
--. [09-2455 у]. 


2536. Клиника Мэйо. Полная семейная медицинская энциклопедия. Большая со- 
временная медицинская энциклопедия : [перевод с английского] / Скотт С. Литин глав- 
ный редактор. -- 3-е изд., полностью переработанное и дополненное. --- Москва: АСТ: Ас- 
трель, 2009. --- 1426 с. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВУ 
978-5-17-045706-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-17585-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7058-7 
(Харвест). -- [09-2456 у]. 


2537. Кондрашов, А. В. Программа снижения веса "Доктор Борменталь". Сдайтесь... и 
станьте стройной! / Александр Кондрашов. -- Москва: АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2009. 
--. 220, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВМ 978-5-17-059403-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-6937-6 (Харвест). - [09-2475 у]. 


2538. Константинов, А. Наружное наблюдение. Ребус. Расшифровка / Андрей Констан- 
тинов [при участии Евгения Вышенкова и Игоря Шушарина]. -- Москва: АСТ ; Санкт- 
Петербург : Астрель-СПб, 2009. -- 478, [1] с. -- (Знак качества). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВХ 978-5-17-054484-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9725-1127-3 (Астрель-СПб). -- І5ВА 978-985-16-5551-5 (Харвест). -- [09-2342 у]. 


2539. Корецкий, Д. А. Подставная фигура / Данил Корецкий. -- Москва: Астрель, 2009. 
--. 348, [1] е. -- (Коллекция "Аргументы и факты"). -- На переплете заглавия серий: Аргу- 
менты и факты ; Коллекция мировой литературы. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 42200 экз. -- І5ВМ 978-5-271-21934-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7057-0 
(Харвест). -- [09-2346 У]. 


2540. Королева, М. Легкий путь к стройности. Похудеть навсегда! / Маргарита Короле- 
ва. -- Москва: АСТ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2009. -- 191 с. -- Заглавие перепле- 
та: Похудеть навсегда!. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. (доп. 
тираж). -- ІВА 978-5-17-059695-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9725-1562-2 (Астрель-СПб). -- 
І5ВХ 978-985-16-6928-4 (Харвест). - [09-2414 у]. 


2541. Короткова, Е. А. Рисование, аппликация, конструйрование в детском саду / Е. А. 
Короткова. -- Ярославль : Академия развития, 2009. - 127, [1] с. -- (Детский сад: день за 
днем : в помоіць воспитателям и родителям). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-7797-1334-4 (Академия развития). -- І5ВА 978-985-16- 
7360-1 (Харвест). -- [09-2364 у]. 

2542. Корсо, С. Итальянский язык. Шпаргалка для путешественника З Паііепізсі Ёіг 
шаіегуее5. Рег зсрпеПе Киш Ёй Напаргерёаск : учебное пособие / Сабине Корсо ; [перевод с 
немецкого Н. А. Ганиной]. -- Москва: Астрель : АСТ; Вегііг [еіе.] : Гапеепсейеісі, 2009. -- 
128 с. -- (Возьми с собой в дорогу). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 
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экз. -- І5ВМ 978-5-271-24808-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-061298-7 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-16-7344-1 (Харвест). -- [09-2371 у]. 

2543. Коэльо, П. Алхимик: [роман] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А. Бо- 
гдановского]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 218, [2] с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 12000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-050274-5 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-19693-5 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-4802-0 (Харвест). -- [09-2347 у]. 

2544. Коэльо, П. Дневник мага : [роман] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А. 
Богдановского]. --- Москва : АСТ: Астрель, 2009. -- 287 с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-050982-9 (АСТ). -- І5В 978-5-271-19976- 
9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-4797-8 (Харвест). - [09-2360 у]. 


2545. Луганцева, Т. И. Фуэте на пороховой бочке : [роман] / Татьяна Луганцева. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2009. -- 317, [1] с. -- (Иронический детектив). --- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-059898-4 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-24119-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7074-4 (Харвест). -- [09-2385 у]. 


2546. Лэрд, Т. История Тибета. Беседы с Далай-ламой / Томас Лэрд ; [перевод с англий- 
ского В. Г. Яковлева]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. --- 606, [1] с. -- Заглавие переплета: 
Беседы с Далай-ламой. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 
978-5-17-061644-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25033-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7611-4 
(Харвест). -- [09-2343 у]. 

2547. Мазин, А. Инквизитор / Александр Мазин. -- Москва: АСТ ; Санкт-Петербург : 
Астрель-СПб, 2009. -- 763 с. -- (Боевая коллекция). --- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17-052046-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9725-1079-5 (Аст- 
рель-СПб). -- І5ВМ 978-985-16-5003-9 (Харвест). -- [09-2339 у]. 


2548. Майер, С. Затмение / Стефани Майер ; [перевод с английского О. Василенко]. -- 
Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 635, [4] е. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 25000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-056333-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713- 
9717-5 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6643-6 (Харвест). -- [09-2408 у]. 


2549. Майер, С. Затмение / Стефани Майер ; [перевод с английского О. Василенко]. -- 
Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 635, [4] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-051077-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713- 
8513-4 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6521-7 (Харвест). -- [09-2485 у]. 


2550. Майер, С. Новолуние / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахмеровой]. 
-- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 543 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-048565-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713- 
6838-0 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6522-4 (Харвест). -- [09-2410 у]. 


2551. Майер, С. Новолуние / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахмеровой]. 
-- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 543 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-048565-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713- 
6838-0 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6522-4 (Харвест). -- [09-2422 у]. 


2552. Майер, С. Новолуние / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахмеровой]. 
-- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 543 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 25000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-056052-3 (АСТ). -- І5ВА 978-5-9713- 
9711-3 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6644-3 (Харвест). -- [09-2423 у]. 


2553. Майер, С. Рассвет / Стефани Майер ; [перевод с английского М. Десятовой, О. 
Романовой]. -- Москва: АСТ : АСТ Москва, 2009. --- 634, [3] с. --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 25000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-058469-7 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-403-00880-8 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6896-6 (Харвест). -- [09-2409 у]. 


2554. Майер, С. Сумерки: [роман] / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахме- 
ровой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 447 с. --- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 25000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-054607-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9713-8957-6 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-5918-6 (Харвест). -- [09-2344 у]. 


2555. Майер, С. Сумерки: [роман] / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахме- 
ровой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 447 с. --- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-5-17-035043-8 (АСТ). -- І5ВА 978-5-9713-6325-5 
(АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-13-5664-1 (Харвест). -- [09-2387 у]. 
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2556. Майер, С. Сумерки: [роман] / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахме- 
ровой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 447 с. -- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 25000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-054607-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-8957-6 
(АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-5918-6 (Харвест). -- [09-2395 у]. 


2557. Майер, С. Сумерки: [роман] / Стефани Майер ; [перевод с английского А. Ахме- 
ровой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 447 с. -- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-035043-8 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
9713-6325-5 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-13-5664-І1 (Харвест). -- [09-2415 у]. 


2558. Матюшкина, К. Веники еловые, или Приключения Вани в лаптях и сарафане : 
[повесть-сказка] / Катя Матюшкина ; [стихи А. Г. Тимофеева]. -- Москва: Астрель ; Санкт- 
Петербург : Сова, 2009. --- 188, [3] с. -- (Прикольный детектив). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- ІВА 978-5-271-23234-3 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-7418-9 (Харвест). -- [09-2349 у]. 


2559. Миловидов, В. А. Английский язык : полный справочник для подготовки к ЕГЭ / 
В. А. Миловидов. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 382, [1] с. -- (Единый государствен- 
ный экзамен). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВА 978-5-17-056917-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-23222-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
6712-9 (Харвест). -- [09-2435 у]. 


2560. Минаев, С. С. Тре телки : Повесть о ненастояіццей любви : роман / Сергей Минаев. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 533, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 10000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-050110-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
19616-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-4156-3 (Харвест). -- [09-2486 у]. 


2561. Моя первая книга. Энциклопедия знаний / [перевод с английского В. Г. Чутко- 
ва, Т. А. Майсака]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 293 с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-045270-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-20911- 
6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-6042-7 (Харвест). -- [09-2470 у]. 


2562. Музыка : энциклопедический словарь от А до Я / [перевод: Антонова О. и др.]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 449 с. -- (Полная иллюстрированная энциклопедия). -- 
Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17-042932-5 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-17425-4 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-4202-7 (ошибоч.). -- [09-2457 у]. 


2563. Мясников, А. Весь Петербург : [путеводитель] / Александр Мясников. --- Москва : 
АСТ: Астрель, 2009. -- 447 с. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-059526-6 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-23947-2 (Астрель). -- І5ВАХ 978-985- 
16-7178-2 (Харвест). -- [09-2480 у]. 


2564. Мясников, А. Весь Петербург : [путеводитель] / Александр Мясников. --- Москва : 
АСТ: Астрель, 2009. -- 447 с. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. 
-- І5ВК 978-985-16-7177-5 (Харвест). -- І5ВА 978-5-17-059388-0 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271- 
23895-6 (Астрель). -- [09-2490 у]. 


2565. Народы мира : люди, культуры, образы жизни / [перевод с немецкого Л. Кайсаро- 
вой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 143 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-059220-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-23773-7 (Аст- 
рель). -- І5ВІМ 978-985-16-7328-1 (Харвест). -- [09-2463 у]. 


2566. Никсон, О. Тело Дженнифер : роман Одри Никсон по мотивам сценария Диабло 
Коди / [перевод с английского Н. Цыпиной]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 189, 
[2] е. -.- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-061627- 
5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02216-3 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7612-1 (Харвест). -- 
[09-2432 у]. 


2567. Новый немецко-русский словарь / под редакцией М. Я. Цвиллинга / под редак- 
цией А. Н. Зуева. -- Москва : Иностранный язык : Онике, 2009. - 1005 с. -- Издано при 
участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-488-02356-7 (Онике). -- І5ВМ 
978-985-16-7450-9 (Харвест). -- [09-2404 у]. 


2568. Ножи мира / [главный редактор М. Аксенова]. -- Москва : Мир энциклопедий 
Аванта -: Астрель, 2009. -- 310, [9] с. -- (Самые красивые и знаменитые). --- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-98986-291-7 (Мир энциклопе- 
дий Аванта 7). -- І5ВМ 978-5-271-24033-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7390-8 (Харвест). 
“2. [09-2516 у]. 
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2569. Норбеков, М. С. Энергетическая клизма, или Триумф тети Нюры из Простодыро- 
во / Мирзакарим Норбеков. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2009. --- 249, [1] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-029109-0 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-271-11080-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
2810-6 (Харвест). -- [09-2382 у]. 

2570. Норбеков, М. С. Энергетическая клизма, или Триумф тети Нюры из Простодыро- 
во / Мирзакарим Норбеков. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2009. --- 249, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-022641-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-09485-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
2811-3 (Харвест). -- [09-2417 у]. 

2571. Ноттингем, Т. Шахматы для детей. Шахматы для будуіцих чемпионов : [перевод с 
английского] / Тед Ноттингем, Боб Уэйд, Эл Лоуренс. -- Москва : АСТ: Астрель, 2009. -- 
124 с. -- Заглавие обложки: Шахматы для будуіцих чемпионов. -- На обложке авторы не 
указаны. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
061814-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25073-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7590-2 (Харвест). 
--. [09-2440 у]. 

2572. Ноттингем, Т. Шахматы для детей. Шахматы для будуіцих чемпионов : [перевод с 
английского] / Тед Ноттингем, Боб Уэйд, Эл Лоуренс. -- Москва : АСТ: Астрель, 2009. -- 
124 с. -- На переплете авторы не указаны. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 3500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-058713-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-23456-9 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-7356-4 (Харвест). -- [09-2441 у]. 


2573. Оруэлл, Д. 1984: роман; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пе- 
ревод с английского В. Голышева, Л. Беспаловой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 
363, [2] с. -- (Книга на все времена). -- На переплете заглавие только 1-го произведения. -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Выходит в новом серийном оформлений. -- 
2500 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-058315-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-00711-5 (АСТ 
Москва). -- І5ВМ 978-985-16-6991-8 (Харвест). -- [09-2434 у]. 


2574. Оруэлл, Д. 1984: роман; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пе- 
ревод с английского В. Голышева, Л. Беспаловой]. --- Москва: АСТ : АСТ Москва, 2009. -- 
363, [2] с. -- (АСТ-классика). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-062462-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02364-1 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978- 
985-16-7658-9 (Харвест). - [09-2437 у]. 


2575. Остер, Г. Б. Все сказки Григория Остера : сказки и сказочные истории / художни- 
ки: В. Сутеев [и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 318, [1] с. -- На титульном л. в 
выходных данных: Планета детства. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-023304-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-08254-2 (Астрель). -- І5ВМ 
978-985-16-4205-8 (Харвест). -- [09-2460 у]. 

2576. Островский, А. Н. Свой люди - сочтемся ; Гроза ; Бесприданница : драматургия / 
А. Н. Островский. -- Москва: Астрель: АСТ, 2009. -- 239, [1] е. -- (Хрестоматия школьни- 
ка-2). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
025922.-9 (АСТ). -- І5ВХ 978-985-16-0355-4 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-271-10154-0 (Астрель). 
--. [09-2379 у]. 


2577. Островский, А. Н. Свой люди - сочтемся ; Гроза ; Бесприданница : драматургия / 
А. Н. Островский. -- Москва: Астрель : АСТ, 2009. -- 239, [1] с. -- (Хрестоматия школьни- 
ка). -- Заглавие переплета: Драматургия. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
1500 экз. -- І5ВМ 978-5-271-12775-5 (Астрель). -- І5ВА 978-5-17-030063-1 (АСТ). -- І5ВМ 
978-985-16-0356-1 (Харвест). -- [09-2380 у]. 


2578. Пауэлл, У. Ф. Рисуем голову и фигуру / иллюстрации Уйльяма Ф. Пауэлла ; [пе- 
ревод с английского Е. Ильйной]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 29, [2] с. -- (Уроки 
рисунка и живописи : портреты и фигуры : карандаш). -- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-5-17-021975-9 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-07890-3 
(Астрель). -- І5ВХ 978-985-16-0979-2 (Харвест). -- [09-2469 у]. 

2579. Пауэлл, У. Ф. Рисунок : [перевод с английского] / Уильям Ф. Пауэлл. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 31 с. -- (Шаг за шагом). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17-022651-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-08231-3 (Аст- 
рель). -- І5ВА 978-985-16-7107-2 (Харвест). -- [09-2464 у]. 
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2580. Пикуль, В. С. Моонзунд / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ: Вече, 2009. - 573, 
[1] с. -- (Великая судьба России). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 
экз. -- І5ВАХ 978-5-17-022391-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9533-0202-9 (Вече). -- І5ВА 978-985- 
16-7493-6 (Харвест). - [09-2489 у]. 

2581. Пикуль, В. С. На задворках великой империи : [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- 
Москва: АСТ: Вече, 2009. --- (Исторический роман). --- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013867-8 (АСТ). -- І5ВХ 978-5-9533-3040-4 (Вече). 

Кн. 1: Плевелы. -- 397, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-048735-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9533- 
3038-1 (Вече). -- І5ВІ 978-985-16-4728-2 (Харвест). -- [09-2502 у]. 

2582. Кн. 2: Белая ворона. -- 541, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-048734-9 (АСТ). -- І5ВК 978- 
5-9533-3039-8 (Вече). -- ІЗ5ВА 978-985-16-4566-0 (Харвест). -- [09-2503 у]. 


2583. Пикуль, В. С. На задворках великой империй : [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- 
Москва: АСТ: Вече, 2009. --- (Великая судьба России). --- Издано при участий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-9533-0748-2 (Вече). -- І5ВМ 978-5-17-013696-4 
(АСТ). 

Кн. 1: Плевелы. -- 397, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-028897-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9533- 
0370-5 (Вече). -- І5ВМ 978-985-16-4727-5 (Харвест). -- [09-2504 у]. 


2584. Кн. 2: Белая ворона. -- 541, [1] с. -- І5ВУ 978-5-17-028898-4 (АСТ). -- І5ВКМ 5- 
9533-0372-6 (Вече). -- І5В 978-985-16-4565-3 (Харвест). - [09-2505 у]. 


2585. Пикуль, В. С. Океанский патруль : [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ: 
Вече, 2009. --- (Исторический роман). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
І5ВМ 978-5-17-013868-5 (АСТ). -- І5ВІМ 978-5-9533-3043-5 (Вече). 

Кн. 1: Аскольдовцы. -- 509, [1] е. -- 1200 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-048732-5 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-9533-3041-1 (Вече). -- І5ВМ 978-985-16-4757-2 (Харвест). -- [09-2498 у]. 


2586. Кн. 2: Ветер с океана. -- 508, [2] с. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-048731-8 (АСТ). 
г. І5ВА 978-5-9533-3042-8 (Вече). -- І5ВМ 978-985-16-4761-9 (Харвест). -- [09-2499 у]. 


2587. Пикуль, В. С. Океанский патруль : [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ: 
Вече, 2009. --- (Великая судьба России). --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013554-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9533-0390-3 (Вече). 

Кн. 1: Аскольдовцы. -- 509, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-026887-0 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5- 
9533-0295-1 (Вече). -- І5ВІ 978-985-16-4756-5 (Харвест). -- [09-2500 у]. 


2588. Кн. 2: Ветер с океана. -- 508, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-026891-7 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-9533-0299-9 (Вече). -- І5ВА 978-985-16-4760-2 (Харвест). -- [09-2501 у]. 


2589. Пикуль, В. С. Реквием каравану РО-17 ; Мальчики с бантиками : [повести] / Ва- 
лентин Пикуль. -- Москва: АСТ: Вече, 2009. -- 509, [1] с. -- (Великая судьба России). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17-023849-1 (АСТ). 
г. І5ВМ 978-5-9533-0250-0 (Вече). -- І5ВМ 978-985-16-6407-4 (Харвест). -- [09-2428 у]. 


2590. Пикуль, В. С. Реквием каравану РО-17 ; Мальчики с бантиками : [повести] / Ва- 
лентин Пикуль. --- Москва: АСТ: Вече, 2009. - 509, [1] с. -- (Исторический роман). -- Из- 
дано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-048730-1 (АСТ). 
-- І5ВІ 978-5-9533-3037-4 (Вече). -- І5ВМ 978-985-16-7489-9 (Харвест). -- [09-2488 у]. 


2591. Пикуль, В. С. Слово и дело : [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ: Вече, 
2009. --- (Великая судьба России). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 
экз. -- І5ВМ 978-5-17-013455-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9533-1246-2 (Вече). 

Кн. 1: Царица престрашного зраку. -- 654, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-021882-0 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-9533-0198-5 (Вече). -- І5ВМ 978-985-13-6784-5 (Харвест). -- [09-2496 у]. 


2592. Кн. 2: Мой любезные конфиденты. -- 702, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-021881-3 (АСТ). 
- І5ВІ 978-5-9533-0199-2 (Вече). -- І5ВМ 978-985-13-6785-2 (Харвест). --- [09-2497 у]. 


2593. Пикуль, В. С. Фаворит : [роман-хроника: в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: 
АСТ: Вече, 2009. --- (Исторический роман). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
-- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013870-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9533-3049-7 (Вече). 

Кн. 1: Его императрица. -- 606, [1] с. -- І5ВА 978-5-17-048728-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9533-3047-3 (Вече). -- І5ВМ 978-985-16-4235-1 (Харвест). -- [09-2506 у]. 


2594. Кн. 2: Его Таврида. -- 606, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-048727-1 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
5-9533-3048-0 (Вече). -- ІВА 978-985-16-4724-4 (Харвест). -- [09-2507 у]. 
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2595. Пикуль, В. С. Фаворит: [роман-хроника : в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: 
АСТ: Вече, 2009. -- (Великая судьба России). -- Издано при участийи ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013360-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-7838-0167-0 (Вече). 

Кн. 1: Его императрица. -- 606, [1] с. -- І5ВА 978-5-17-017320-4 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
7838-1301-6 (Вече). -- І5ВМ 978-985-13-6067-9 (Харвест). -- [09-2508 у]. 

2596. Кн. 2: Его Таврида. -- 606, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-017321-1 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
5-7838-1302-3 (Вече). -- І5ВА 978-985-13-6068-6 (Харвест). -- [09-2509 у]. 


2597. Пушкин, А. С. Евгений Онегин : [роман в стихах] ; Драмы / А. С. Пушкин. -- Мо- 
сква: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 317, [1] с. -- (Мировая классика). -- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВА 978-5-17-010189-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9713-4158-1 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7465-3 (Харвест). -- [09-2431 у]. 


2598. Пушкин, А. С. Евгений Онегин : [роман в стихах] ; Драмы / А. С. Пушкин. -- Мо- 
сква: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 317, [1] е. -- (Русская классика). -- На переплете загла- 
вие только 1-го произведения. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-062333-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02277-4 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978- 
985-16-7466-0 (Харвест). -- [09-2436 у]. 


2599. Пушкин, А. С. Повести Белкина : поэмы и повести / А. С. Пушкин. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 251, [2] с. -- (Любимое чтение). --- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038926-1 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-271-14723-4 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-4193-8 (Харвест). -- [09-2355 у]. 

2600. Пушкин, А. С. Повести Белкина : поэмы и повести / А. С. Пушкин. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 251, [2] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2500 
экз. -- І5ВА 978-5-17-040380-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-15577-2 (Астрель). -- І5ВМ 978- 
985-13-9175-8 (Харвест). - [09-2357 у]. 


2601. Рич, А. 45 заряженных картинок для богатой жизни / Анна Рич. -- Москва: АСТ, 
2009. --- 189 с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВА 978-5-17-050845-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-4870-8 (Харвест). -- [09-2348 у]. 


2602. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ, 2010. Ис- 
тория / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: Я. В. Со- 
ловьев и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 217, [1] е. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 12000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062281-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
25348-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7470-7 (Харвест). -- [09-2462 у]. 

2603. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ, 2010. Рус- 
ский язык / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: Й. П. 
Цыбулько и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 158, [1] с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 30000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062010-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
25181-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7370-0 (Харвест). -- [09-2449 у]. 


2604. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ, 2010. Рус- 
ский язык / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: И. П. 
Цыбулько и др.]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 158, [1] с. --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 15000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-062920-6 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-25183-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7320-5 (Харвест). -- [09-2453 у]. 


2605. Семенов, Ю. С. Нежность : [повесть] ; Испанский вариант : [роман] / Юлиан Се- 
менов. --- Москва: Астрель : Русь-Олимп, 2009. - 157, [1] с. -- (Кинороман). -- На титуль- 
ном л. и переплете: Исаев. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВА 978-985-16-6171-4 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-271-24768-2 (Астрель). -- 
І5ВА 978-5-9648-0275-4 (Русь-Олимп). -- [09-2476 у]. 

2606. Серкин, В. Хохот Шамана / Владимир Серкин. -- Москва: АСТ : АСТ Москва, 
2009. --- 285, [1] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. (доп. ти- 
раж). -- І5ВМ 978-5-17-054022-8 (АСТ). -- І5ВА 978-5-403-00247-9 (АСТ Москва). -- І5ВМ 
978-985-16-6510-1 (Харвест). -- [09-2472 у]. 

2607. Сикери, Д. Вина мира / Джузеппе Сикери ; [перевод с итальянского Л. Ремовой]. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 285 е. -- (Справочник). -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-049341-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-21099- 
0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7439-4 (Харвест). -- [09-2421 у]. 
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2608. Скороходов, Г. А. Разговоры с Раневской / Глеб Скороходов. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2009. -- 411, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-046411-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-18160-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
3199-1 (Харвест). -- [09-2478 у]. 


2609. Смит, У. Божество реки : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского А. Пат- 
рикеева]. -- Москва : АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 605, [1] е. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062646-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-023598- 
6 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7481-3 (Харвест). -- [09-2398 у]. 


2610. Смит, У. Божество реки : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского А. Пат- 
рикеева]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 605, [1] с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038616-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-5490-1 
(АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-2045-2 (Харвест). -- [09-2427 у]. 


2611. Смит, У. Золото : [роман] / Уйлбур Смит ; [перевод с английского Н. Берденнико- 
ва]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 285 с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062651-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02399-3 (АСТ 
Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7495-0 (Харвест). -- [09-2425 у]. 


2612. Смит, У. Миссия: [роман] / Уйлбур Смит ; [перевод с английского Д. Арсеньева]. 
-- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 574 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-058367-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403- 
01580-6 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7147-8 (Харвест). -- [09-2426 у]. 


2613. Смит, У. Птица солнца: роман / Уйилбур Смит ; [перевод с английского Д. Арсень- 
ева]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 509 е. --- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062647-2 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-403-02388-7 (АСТ 
Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7475-2 (Харвест). -- [09-2399 у]. 


2614. Смит, У. Чародей: [роман] / Уйилбур Смит ; [перевод с английского О. Колеснико- 
ва]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. --- 634 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-044255-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9713-7347-6 (АСТ 
Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7480-6 (Харвест). -- [09-2400 у]. 


2615. Смит, У. Чародей: [роман] / Уйилбур Смит ; [перевод с английского О. Колеснико- 
ва]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 634 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062645-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02394-8 (АСТ 
Москва). -- І5ВМ 978-985-16-7479-0 (Харвест). -- [09-2401 у]. 


2616. Стихи и рассказы о маме. -- Москва: Астрель : АСТ, 2009. -- 222, [1] е. -- Из- 
дано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-271-25405-5 (Аст- 
рель). -- І5ВІМ 978-5-17-062360-0 (АСТ). -- І5ВА 978-985-16-7563-6 (Харвест). -- [09-2374 у]. 


2617. Стихи и рассказы о маме. -- Москва: Астрель: АСТ, 2009. -- 222, [1] с. -- (Лю- 
бимое чтение). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВА 978-5- 
271-25404-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-062359-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-13-8114-8 (Хар- 
вест). --- [09-2375 у]. 


2618. Стогой, И. 2010 А.Р. : [роман-газета] / Илья СтогоЁ. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2009. --- 252, [2] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. (доп. ти- 
раж). -- І5ВМ 978-5-271-25282-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-062325-9 (АСТ). -- І5ВА 978- 
985-16-7422-6 (Харвест). -- [09-2494 у]. 


2619. Стругацкий, А. Н. Пикник на обочине : [фантастический роман] / Аркадий и Бо- 
рие Стругацкие. --- Москва: АСТ: АСТ Москва ; Санкт-Петербург : Теіта Еапіазйса, 2009. 
-- 189, [1] е. -- (Книга на все времена). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
Выходит в новом серийном оформлений. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-061770-8 (АСТ). -- 
І5ВАУ 978-5-403-02093-0 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-5-7921-0807-3 (Теіта Еапіазйса). -- 
І5ВА 978-985-16-7371-1 (Харвест). -- [09-2358 у]. 


2620. Стругацкий, А. Н. Пикник на обочине : [фантастический роман] / Аркадий и Бо- 
рие Стругацкие. --- Москва: АСТ: АСТ Москва ; Санкт-Петербург : Теіта Еапіазйса, 2009. 
-- 189, [1] е. -- (АСТ-классика). -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 
экз. -- ІЗВА 978-5-17-061727-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-02094-7 (АСТ Москва). -- І5ВМ 
978-5-7921-0808-0 (Тегга Еапазйса). -- І5ВА 978-985-16-7372-4 (Харвест). -- [09-2359 у]. 


2621. Суперэнциклопедия для школьников. Хочу все знать : большая детская энцик- 
лопедия / [Кларисе Денио и др. ; перевод с французского: Г. Д. Журавская и др.]. -- Москва: 
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АСТ: Астрель, 2009. -- 413 с. -- Авторы указаны на обороте титульного л. -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-040041-6 (АСТ). -- І5ВАУ 
978-5-271-15202-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-4678-0 (ошибоч.). -- [09-2458 у]. 


2622. Толстая, Н. Мужские несчастья. Плачу его слезами / Наталья Толстая. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 317 с. -- (Психология любви). -- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062110-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25288-4 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7425-7 (Харвест). -- [09-2416 у]. 


2623. 1000 загадок : популярное пособие для родителей и педагогов / [составители: Ел- 
кина Н. В., Тарабарина Т. И.]. -- Ярославль : Академия развития, 2009. - 220 с. -- (Игра, 
обучение, развитие, развлечение). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 
экз. -- ІВА 978-5-7797-0278-2 (Академия развития). -- І5ВХ 978-985-16-0765-4 (Харвест). 
“2. [09-2363 у]. 


2624. 1001 вопрос и ответ : детская энциклопедия / под редакцией Виктории Иген и 
Нейла Чемпиона ; [перевод с английского А. А. Бряндинской]. -- Москва : Оникс, 2009. - 
160 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-448- 
02419-9 (Оникс). -- І5ВМ 978-985-16-7347-2 (Харвест). -- [09-2471 у]. 


2625. Узорова, О. В. Большая книга заданий и упражнений для подготовки к школе / 
О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 206, [1] с. -- На титуль- 
ном л. в выходных данных: Планета детства. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-020624-7 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-16604-4 (Аст- 
рель). -- І5ВМ 978-985-16-2118-3 (Харвест). -- [09-2450 у]. 


2626. Узорова, О. В. Обучение детей чтению : 100 текстов для подготовки к школе: 
(начальное обучение] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 
95, [1] с. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-16- 
5944-5 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17-024698-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-09264-0 (Астрель). 
“2. [09-2461 у]. 


2627. Узорова, О. В. 3000 примеров по математике : устный счет: счет в пределах 1000 : 
4-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 16 с. -- Изда- 
но при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062029-6 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-25238-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7462-2 (Харвест). -- [09-2442 у]. 


2628. Успенский, Э. Н. 25 профессий Маши Филипенко : повесть / Эдуард Успенский. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 222, [1] е. -- (Лучшие книги для девочек). -- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-041268-6 (АСТ). -- 
І5ВАМ 978-5-271-15896-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7604-6 (Харвест). -- [09-2473 у]. 


2629. Успенский, Э. Н. 25 профессий Маши Филипенко : повесть / Эдуард Успенский. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 222, [1] с. -- (Любимое чтение). --- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7603-9 (Харвест). -- І5ВА 978-5- 
17-033630-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-13065-6 (Астрель). -- [09-2474 у]. 


2630. Фостер, У. Как рисовать : [перевод с английского] / Уолтер Фостер. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 31 с. -- (Уроки рисунка и живописи : карандаш). -- Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-060537-8 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-24377-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7104-1 (Харвест). -- [09-2468 у]. 


2631. Фостер, У. Рисуем кошек / Уолтер Фостер ; [перевод с английского И. Борисовой]. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 31 с. -- (Уроки рисунка и живописи : животные : каран- 
даш). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
021865-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-07151-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7109-6 (Харвест). 
--. [09-2467 у]. 


2632. Фраерман, Р. И. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви / Рувим Фра- 
ерман. --- Москва: АСТ: Астрель : АСТ Москва, 2009. - 187, [1] с. -- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВА 978-5-17-056021-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9713-9535-5 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-5-271-22383-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-6418- 
0 (Харвест). -- [09-2356 У]. 


2633. Харрис, Д. Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Харрие ; [перевод и обработка М. 
Гершензона]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. --- 189, [1] с. -- (Любимое чтение). --- Изда- 
но при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-029416-9 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-15485-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-1061-3 (Харвест). -- [09-2353 у]. 
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2634. Харрис, Д. Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Харрие ; [перевод и обработка 
М. Гершензона]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 189, [1] с. -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-1062-0 (Харвест). -- І5В 978-5-17- 
062259-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25440-6 (Астрель). -- [09-2354 у]. 


2635. Хартлиб, Э. Греческий язык. Шпаргалка для путешественника 2 Сгіесрізсй Ўіг 
шаіегуее5. Рег зсрпеПе Кшэ Ёй Напаеерёск : учебное пособие / Эллен Хартлиб ; [перевод с 
немецкого Н. А. Ганиной]. -- Москва: Астрель : АСТ; Вегііг [еіе.] : Гапеепссйеісі, 2009. - 
128 с. -- (Возьми с собой в дорогу). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 
экз. -- І5ВМ 978-5-271-25215-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-061975-7 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-16-7437-0 (Харвест). -- [09-2366 у]. 


2636. Хемингуэй, Э. По ком звонит колокол : [роман] / Эрнест Хемингуэй ; [перевод с 
английского Н. Волжиной и Е. Калашниковой]. -- Москва: АСТ : АСТ Москва, 2009. -- 
509, [1] е. -- (Золотая классика). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 
экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-050763-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-00479-4 (АСТ Моск- 
ва). -- ІВА 978-985-16-6790-7 (Харвест). -- [09-2388 У]. 


2637. Хемингуэй, Э. По ком звонит колокол : [роман] / Эрнест Хемингуэй ; [перевод с 
английского Н. Волжиной и Е. Калашниковой]. -- Москва: АСТ : АСТ Москва, 2009. -- 
509, [1] с. -- (Зарубежная классика). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-061022-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-403-01882-1 (АСТ Москва). -- 
І5ВА 978-985-16-7341-0 (Харвест). - [09-2402 у]. 


2638. Хигир, Б. Ю. Язык тела, имени и даты рождения, или Популярная психология и 
физиогномика / Б. Ю. Хигир. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 618, [1] е. -- Издано при 
участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-060433-3 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-24315-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7660-2 (Харвест). - [09-2403 у]. 


2639. Хигир, Б. Ю. Язык тела, имени и даты рождения, или Популярная психология и 
физиогномика / Б. Ю. Хигир. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 618, [1] е. -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-041766-7 (АСТ). -- І5ВМ 
978-5-271-15878-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7659-6 (Харвест). -- [09-2484 у]. 


2640. Шелдон, С. Тонкий расчет : [роман] / Сидни Шелдон ; [перевод с английского Т. 
А. Перцевой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 349, [1] е. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВА 978-5-17-038967-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9713-2964-0 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-13-7976-Х (Харвест). -- [09-2390 у]. 


2641. Шелдон, С. Тонкий расчет: [роман] / Сидни Шелдон ; [перевод с английского Т. 
А. Перцевой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 349, [1] с. -- (Везізе8ег). -- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВУ 978-5-17-031611-3 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-9713-2963-3 (АСТ Москва). -- І5ВМ 978-985-13-7975-1 (Харвест). -- [09-2391 у]. 


2642. Шелдон, С. Ты бойишься темноты? : [роман] / Сидни Шелдон ; [перевод с англий- 
ского Т. А. Перцевой]. -- Москва: АСТ: АСТ Москва, 2009. -- 318 с. --- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. (доп. тираж). -- І5ВАХ 978-5-9713-5108-5 (АСТ 
Москва). -- І5ВА 978-985-16-1615-8 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17-044153-2 (АСТ). -- 
[09-2493 у]. 


2643. Шишов, А. В. Исторические портреты : Петр Багратион, Михайл Барклай де Тол- 
ли, Николай Раевский... / Алексей Шишов. --- Москва: АСТ: Астрель, 2009. -- 475, [2] с. --- 
(Русские полководцы). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 
978-5-17-061697-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25039-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7429-5 
(Харвест). -- [09-2433 у]. 

2644. Шмидт, Х. Самые популярные породы голубей / [Шмидт Хорст ; перевод с нем.: 
В. В. Домановская]. -- Москва : Аквариум, 2009. --- 94 с. --- Автор указан перед выпускны- 
ми данными. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
9934-0203-1 (Аквариум). -- І5ВМ 978-985-16-6968-0 (Харвест). -- [09-2518 у]. 

2645. Шолохов, М. А. Судьба человека ; Поднятая целина / М. А. Шолохов. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 812, [2] с. -- (Библиотека школьника). --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-016801-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-04946-0 
(Астрель). -- І5ВХ 978-985-16-3402-2 (Харвест). -- [09-2481 у]. 
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2646. Югеов, А. К. Ратоборцы : исторический роман-эпопея / Алексей Югов. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 635, [2] с. -- (Во славу Земли Русской). --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062563-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-25544-1 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7478-3 (Харвест). -- [09-2429 у]. 


2647. Югеов, А. К. Ратоборцы : исторический роман-эпопея / Алексей Югов. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2009. -- 635, [2] с. -- (Великая судьба России). --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-045271-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-17475-9 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-2196-І (Харвест). -- [09-2430 у]. 


2648. Я развиваю логику : [пособие для детей 3-6 лет / С. Е. Гаврина и др.]. -- Яро- 
славль : Академия развития, 2009. --- 95 с. -- (Лучшие тесты и упражнения для дошколят). 
-- Авторы указаны перед выпускными данными. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- ІВА 978-5-7797-1321-4 (Академия развития). -- І5ВМ 978-985-16- 
7424-0 (Харвест). -- [09-2444 у]. 


2649. Я Сён Ко. Кеўйпіт 327 / Я Сён Ко; [перевод с корейского: Юрий Китаев]. -- Ека- 
теринбург : Фабрика комиксов, 2009- . -- (Сотіс5 бЁасёогу). -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- І5ВІМ 978-5-7525-1822-5 (Фабрика комиксов). 

Т. 1. -- 2009. -- [192] с. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-7525-1823-2 (Фабрика комиксов). -- 
І5ВА 978-985-16-5972-8 (ошибоч.). -- [09-2510 у]. 


2650. Я учусь думать творчески : [пособие для детей 3-6 лет / С. Е. Гаврина и др.]. -- 
Ярославль : Академия развития, 2009. -- 95 с. -- (Лучшие тесты и упражнения для дошко- 
лят). -- Авторы указаны перед выпускными данными. -- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-7797-1337-5 (Академия развития). -- І5ВМ 978- 
985-16-7355-7 (Харвест). -- [09-2445 у]. 

2651. Я учусь писать красиво : [пособие для детей 3-6 лет / С. Е. Гаврина и др.]. -- 
Ярославль : Академия развития, 2009. -- 95 с. -- (Лучшие тесты и упражнения для дошко- 
лят). -- Авторы указаны перед выпускными данными. -- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-7797-1312-2 (Академия развития). -- І5ВМ 978- 
985-16-7398-4 (Харвест). -- [09-2443 у]. 


165 


Айнгербер А. 2471 
Айрделл Р. 2472; 
Аксенов В. П. 2473 
Аксенова М. 2568 
Акунин Б. 2474 
Алексеев А. С. 2475 
Алексеев С. Т. 2476 
Андреева Н. В. 2477 
Антонова О. 2562 
Арсеньев Д. 2612-13 
Аскарова Р. Н. 2480- 81 
Ауэрбах А. 2478 
Ахмерова А. 2550-52, 
2554 57 
Багратион П. Й. (2643) 
Барклай де Толли М. Б. 
(2643) 

Баткус М. 2479 
Бенсон Э. 2480-81 
Берденников Н. 2611 
Берендт Г. 2482- 83 
Беспалова Л. 2573-74 
Богдановский А.  2543-44 
Борисова И. 2472, 2631 
Ботвинников А. Д. 2494 
Браун Д. 2485 
Бряндинская А. А. 2624 
Вавилова Л. П. 2530 
Василенко О. 2548-49 
Веллер М. И. 2487-88 
Вилкенсхоф У. 2489 
Вильмонт Е. Н. 2490-93 
Виноградов В. Н. 2494 
Волжина Н. 2636-37 
Вышенков Е. 2538 


Вышнепольский В. И. 2494 
Вышнепольский И. С. 2494 


Гаврина С. Е. 2648, 2650-51 

Гайдар А. П. 2495-96 

Ганина Н. А. 2471, 2504-05, 
2517, 2542, 2635 


Гевуркова Е. А. 2497-98 
Герасина О. 2501 
Гершензон М. 2633-34 
Глассфорд К. 2501 


166 


ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Голышев В. 2573-74 
Гончаров Й. А. 2502-03 
Граф-Риманн Э. 2504-05 
Гудкайнд Т. 2508-09 
Далай-лама ХІЎ (2546) 
Дашкова П. В. 2510 
Двин Ф. 2506-07 
Девитт Д. 2511 
Денио К 2484, 2621 
Десятова М. 2553 
Дефо Д. 2512 
Домановская В. В. 2644 
Егорова Н. 2513 
Елкина Н. В. 2623 
Железников В.К. 2514-16 


Журавская Г. Д. 2484, 2621 


Загеншнайдер Э. 2517 
Зайцева Е. 2478 
Заходер Б. В. 2518-20 
Знаменская А. 2521-22 
Зуев А. Н. 2567 
Иген В. 2624 
Игнатова М. 2523 
Ильйна Е. 2578 
Кайсарова Л. 2565 
Калашникова Е. 2636-37 
Карамзин Н. М. 2524-27 
Каратеев М. Д. 2528-29 
Карнаух Н. Л. 2531: 32 
Карписонова Р. А. 2530 
Кац Э. Э. 2531-32 
Кинг С. 2533-34 
Китаев Ю. 2649 
Коди Д. 2566 
Колесников О. 2614-15 
Кондрашов А. В. 2537 
Константинов А. 2538 
Корецкий Д. А. 2539 
Королева М. 2540 
Короткова Е. А. 2541 
Корсо С. 2542 
Косова О. 2508-09 


Коэльо П. 
Крук Й. 


Лазюк Д. Г. 
Лееб С. 

Литин С. С. 
Лоурене Э. 
Луганцева Т. И. 
Лэрд Т. 


Мазин А. 
Мазурин Г. А. 
Майер С. 
Майсак Т. А. 


Матюшкина К. 
Миловидов В. А. 
Минаев С. С. 
Михайлова Н. А. 


Мюр-Вилкенсхоф Ф. 


Мясников А. 


Нефедова Е. А. 
Николаева А. Ф. 
Никсон О. 
Норбеков М. С. 
Ноттингем Т. 


Оруэлл Д. 

Остер Г. Б. 
Островский А. Н. 
О'Хара М. 


Патрикеев А. 
Пауэлл У. Ф. 
Перцева Т. А. 
Пикуль В. С. 
Пилант А. П. 
Покидаева Т. 
Пушкин А. С. 


Раевский Н. Н. 
Раневская Ф. Г. 
Ремова Л. 

Рич А. 
Романова О. 
Россинский К. 
Русинова Т. С. 


2543-44 
2489 


2489 
2471 
2535-36 
2571-72 
2545 
2546 


2547 

2473 
2548-57 
2561 
2558 
2559 
2560 
2489 
2489 
2563-64 


2625-27 
2511 
2566 

2569-70 

2571-72 


2573-74 
2575 
2576-77 
2478 


2609-10 
2578-79 
2640-42 
2580-96 
2489 
2534 
2597-600 


(2643) 
(2608) 
2607 
2601 
2553 
2508-09 
2530 


Семенов Ю. С. 2605 
Серкин В. 2606 
Сикери Д. 2607 
Скороходов Г. А. 2608 
Смит У. 2609- 15 
Соловьев Я. В. 2602 
Степанова Л. С.  2499-500 
СтогоЁ Й. 2618 
Стругацкий А.Н. 2619-20 
Стругацкий Б. Н. 2619-20 
Сутеев В. Г. 2575 
Тарабарина Т. И. 2623 
Тимофеев А. Г. 2558 
Толстая Н. 2622 
Туччилло Л. 2482- 83 


Узорова О. В. 2625-27 
Успенский Э. Н.  2628-29 
Уэйд Б. 2571-72 
Файнгар А. А. 2485 
Филиппова Е. И.  2482-83 
Фостер У. 2630-31 
Фраерман Р. И. 2632 
Харрис Д. 2633-34 
Хартлиб Э. 2635 
Хемингуэй Э. 2636-37 
Хигир Б. Ю. 2638-39 
Цвиллинг М. Я. 2567 
Цыбулько И. П. 2499-500, 
2603-04 
Цыпина Н. 2566 


Чемпион Н. 
Чутков В. Г. 


Шелдон С. 
Шишмарева М. А. 
Шишов А. В. 
Шмидт Х. 
Шолохов М. А. 
Шушарин Й. 


Югов А. К. 
Югаов С. 
Юркевич Н. 


Я Сён Ко 
Яковлев В. Г. 


ПАКАЗАЛЬНІК ПАМЫЛКОВЫХ І5ВМ 


І5ВА 978-985-16-4202-7 2562 
І5ВА 978-985-16-4677-3 2484 
І5ВА 978-985-16-4678-0 2621 
І5ВХ 978-985-16-5972-8 2649 


І5ВА 978-985-16-7444-8 2514 
І5ВА 978-985-16-7445-5 2514 
І5ВА 978-985-6333-11-1 2489 


2624 
2561 


2640-42 
2512 
2643 
2644 
2645 
2538 


2646-47 
2508-09 
2486 


2649 
2546 


167 


ЗМЕСТ 


168 


Агульны раздзел. Навука і веды. Інфармацыя. Дакументацыя. 
Бібліятэчная справа. Арганізацыі. Публікацыі ў цэлым 


Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 
Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі 
Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства 
Даведачныя выданні агульнага тыпу. Энцыклапедыі, слоўнікі і Г. Д. .............. ша 
Серыяльныя выданні і выданні, якія прадаўжаюцца. Перыёдыка ................................. - 
Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 
Арганізацыі і іншыя тыпы аб'яднанняў. Таварыствы. Асацыяцыі 
Музеі. Цастаянныя выстаўкі: аус нана анна ау 
Газеты. Прэса. Журналістыка 
Выданні змешанага зместу. Зборнікі .... 
Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. Кнігі для самых маленькіх. 
Кніжкі з малюнкамі... 
Рукапісы. Рэдкія кнігі шы 
Філасофія. Псіхалогія. 
Рэлігія. Багаслоўе.. 
Грамадскія навукі. Статыстыка. Палітыка. Эканоміка. Гандаль. 

Права. Дзяржава. Ваенная справа. Сацыяльнае забеспячэнне. 

Страхаванне. Адукацыя. Фальклор ..................................ннннныыыы “19 
Тэорыя, метадалогія і метады грамадскіх навук у цэлым. Сацыяграфія шш 
Тэорыя статыстыкі. Статыстычныя метады шш 
Дэмаграфія. Вывучэнне народанасельніцтва 
Сацыялогія 
Палітыка 
Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 
Права: Юрыдычныя навукі... ансннаненнаны нання 
Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі ....34 
Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. Сацыяльнае 
забеспячэнне. Сацыяльная дапамога. Забеспячэнне жыллём. Страхаванне ............... 36 
Народная адукацыя. Выхаванне. Навучанне. Арганізацыя вольнага часу 
Этнаграфія. Этналогія. Норавы. Звычаі. Лад жыцця. Фальклор 
Матэматыка і прыродазнаўчыя навукі ................................ннннннннынын 
Матэматыка 


Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія 
Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі 
Палеанталогія шш 
Біялагічныя навукі .. 
Батаніка 
заалогія: ана маныаааааааанаамаеаманнаанаўацананааа са 


902/904 Археалогія. Перадгісторыя. Археалагічныя помнікі ... 


908 
91 


929 
93/94 


Прыкладныя навукі. Медыцына. Тэхналогія ... 
Біятэхналогія 
Медыцына. Ахова здароўя 
Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым .. 
Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка .. 
Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка 
Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя) 
Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль ... 
Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь 
Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік 
Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў 
Рэклама. Інфармацыйная работа. Сувязі з грамадскасцю 
Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. Роднасныя галіны 
Розныя галіны прамысловасці і рамёствы. Дакладная механіка с 
Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы ......................... 
Мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Фатаграфія. 

Музыка. Гульні. Спорт ...................................ннннынннннннннна 
Мовазнаўства. Філалогія. Мастацкая літаратура. Літаратуразнаўства.. 
Агульныя пытанні лінгвістыкі і літаратуразнаўства. Філалогія : 
Лінгвістыка. Мовазнаўства. Мовы .............................................нннн 
Літаратура. Літаратуразнаўства 
Геаграфія. Біяграфіі. Гісторыя ... 


Краязнаўства 
Геаграфія. Геаграфічныя даследаванні Зямлі і асобных краін. Падарожжы. 
Рэгіянальная геаграфія 
Біяграфічныя і падобныя даследаванні. 
Гісторыя аа аа аа аман 
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Імянны паказальнік 
Прадметны паказальнік 
Паказальнік загалоўкаў 
Геаграфічны паказальнік 
Паказальнік серый санны ана 
Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), 
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